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نقاط هامة فى الدرس 


أهمالأسئلة للمراجعة 


تفوقك في أي مذكرة عليها العلامة دي 
www.facebook.com/groups/zakrolypr6 ۳‏ 
| هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أخرى 
١‏ لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت «رمم,نراممسامة ,سس ps:‏ 


عبارة عن مؤش ري ىعايا التصبیر صن مدى 
سخونة أو برودة أي جسم 

هو خليط من عدة غازات تحيط بالكرة الأرضية منجدية إليها 
بفعل الجاذبيسة الأرضية 

مادة تزیت من سرعة التقاعل الكيميائي دون أن تدخل فيه و بالتالي 
لا يتغير وزننها أو خواصها 

مقدرة الکائنات الحية على معرفة التغيرات التي تحدث به 
المحيط الداخلي و الخارجي 

هو جهازيستقيل المعلوممات ثكم یف سرها 
حيث يستجيب الجسم لها 

التفرصات الشجيرية تتصل بخلایا عصبية مجاورة لها 
والتفرصات النهائيه تتصل بخلایا عصبية مجاورة لها 
استجابة تلقائية سريعة بواسطة الجه از العصبي عندما 
يتعرض الجسم لمؤثر خارجي 

مقدرة الكائن الحي على تغيير مكانه 2 الوسط الذي يعيش فيه 
سعياً لمنفعة أو بعداً عن الضرر 


8 هذا العمل حمرى على موقم اكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخزی 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الائترنت «رمء,تراممسامه ,مح | tps:‏ 
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7 
۸ الیسزان العتس‌ساه | 1 e‏ : 
7 (نوالكفتين / أو كفةواحدة) تقدیر و تعيين الکتل الكبيرة 
تقدیر و تعيين الکتل الصغيرة 
تقدیر و تعیین الحوزن 


الألومونيوم و النحا ۰ 
ابو ما صناعة أواني الطهي و الغلايات 


® 41 
@ 
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صناعة مقابض أواتتي الطهي والقدوروالغلايات 
و صناعة مقبض الكواة الكهربية 
الأغطي 2 الثقيا أ للمحافظية على حرارة الجسم وعدم الشعور 
أو الملابس الصوفيسة | بار_برودة ع فصل الشتائٌ 


الترموم تك | قياس درجات الحرارة بأنواعها 
الترمومتر الطيسسي !| قياس درجلة حرارة الإنسان 


الترمومترالمنوي | قياس درجة حرارة اطاء (السوائل) 


البلاستيك و الخشب 
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داخل مستودع الترمومترات 

"| + تطهیرالترمومترات 
لمنع صودة الزئبق بسرعة إلى المستودع لنتمكن 
منالقراءةالسريعة وتحديد الق راء2 بدقة 
عملیات التنفس - البناء الضوئي - الاحتراق - اعتدال درجة 
حسرارة الأرض - امتصاص الأشعة فوق البنفسجية الضارة 


تفيد + تکاثف بخارالماء حولها ونزوله على هيئة قط رات الطر 


O. O © * 


2 ۱ التنفس -الاحتراق -العملیات الجراحية الشديدة - الغوص تحت‎ | ٩ 
۱ ۵ | الماء -تسلق الجبال - لحام وقطع المعادن بلهب الأكسي استیلین‎ 4 
SS onom 0 


: هذا العمل حمرى على موقم کول التعليس ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آری‎ ١ 
ر لزيد من مان تففل زر موقعنا على نت ا0ا سمس لعجا سس‎ 
الصف السادس الابتد ل ] قوف د کرو ننطب ۳ | تحص‎ [ ۰ 


| الكل دوت تق ) سكن تستعسس_ 
ا ا ماهر قي العلوع بل 


5 | تج :لی ماو تاه وه مس ده مويه بايا ا 
جين 
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يستخدم ے تحضيره معمليا ( 
١‏ 


5 
غازثاني أكسيد الكربون 


ماءالجبرالرانق 
(هیدروکسید الکالسیوم) 


5 
4 
عامل مساعد يزيد من سرعة التفاعل ولا یوثرآویتاتردا خل تفاعل | © ۱ 
تحضیر الأكسجين بے العمل ۹ 
عملیات التبرید - إطفاء الحرافق ” صناغة الیاه الغازية | ۶ 68 
صناعة الخبز (یجعل الخب زأحنثر مسامیة) - عملية البناء الضوئي 0 / 


مادة تستخدم للکشف عن وجود از ثاني أكسيد الکربون 


علاج الأورام الحميدة < مخصبات الترية - حفظ الأغذية | 5 
غازالتيتروجين | تصنيع النشادر (الأمونيا) - تصنيع الإلكترونيات - صناعة الفولاذ 
(الازوت) (ادذي لا یاک من اشر انوا احصابيح - تخزين البترول 8 

و بعض الواد القابلة للاشتعال = الاطارات 2 الطائرات والسیارات 


تثبّت النیتروجین ف التربة الزراعية مما يزيد خصوبة التربة 
1 1 7 ینعی مغ ال أحسجين * الهواء (أثناء تحضير النیتروجین) 
۵ .| هیدروکسید الصودیوم | یمستص ضازک‌اني أ EL‏ ی رن 

۴ أو البوتاسيوم 5 (أكناء تحضير النیتروجین) ۳ 


9 
1 ق دوار الشمش | للک شف عن الغازات مشل (شاني کسید الکریسون) 0 
۳ 3 م مادة بيضاء تنتج من اتحاد الأكسجين مع الماغنسيوم و بوضع الماء ( ب 
424 علیها تنتج غازالنشادر(أكسيد ماغنسیوم + ماء > غازالنشادر )  [‏ 5 
۹ وحدة يناء الجهاز العصبي / 
9 مركز ال تحکم الرئيسي #4 الجسم لجمیع العمليات 9 
8 : و الافکارو السلوصحیات 1 2 
۱ 2 1۲۱۸۳ 3 


2 هذا هل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى آی مواقم أخرى 
ر لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على نت مم (اموطلمت ۱۱۷۷۷ ا 
a a” EFE‏ »تحار ۱/۳ 
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تنظیم دقات القلب - حركة الجهاز التنضسي - الجهازا لهضمي 
(7) تقل الرسائل العضّبية من آجزاء الجسم إلى المخ والعکس 
© مسکول عن الف ال افنعکسد 


5 5 


عبارة عن الأعصاب التي توصل المعلومات الحسية والاستجابات 
الحركية بين الجهاز العصبي المركزي وجميع أجزاء الجسم 
© ی سمخ باتحنناء الجسم غ الاتجامات المختلفة 
| © يحمي الحیل الشوكي الذي يوجد بداخله 
حماية القلب واثرئتين - المساعدة 2 عمليتي الشهيق والزفير 
تناو ل الطعام والشراب - الامساك بالأشياء 
© | الشي و الجري - حمل باقي أجزاء الجسم 
۱ 2 | تشّمحبالحركحةفيما بين العظام 
تولد القوة الميكانيكية و الحركة للجسم 


تز طط العضلات بالعظام 


a 


العشلا: دید تحرك الأطراف والجذع والوجه وهي التي يمكن التحكم فيها 


۰ 489 2 


— SE 


تحرك عضلات القناة المضهية والأوعية الدموية 


e 
وهي التي لا يمكن التحك م فيها‎ 


م 
ا.لسجا-_اااااااااسلس سس [Ia‏ 8 
ا سس 
ر لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على نت مم نواممسادت_ ۱۱۷۳۷۷ ا 
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© لا يصلح استخدام الميزان الحساس 4 تعيين كتلة الخضراوات و الفاكهة 
الحل : لأن الميزان الحساس يستخدم لتعيين الكتل اتصفوة جیگ تهب 8 اتل 
الكبيرة كالخض روات و الفاكهة فيستخدم لها الميزان ذو الكفتين 
© كتلة الجسم مقدار ثابت ۳ 
الحل : لأن كتلة الجسم لا تتغير مع تغير المكان فكتلة جسم على سطح الأرض 
هي نفس حكتلته على سطح القمر 
© وزن الجسم على الأرض یختل_ف عل ورك نضس الجسم على القمر 
الحل : لان وزن الجسم كمية متغيرة تتغير مع تغيّنالكوكب الموجود عليه الجسم 
(ويتغير بالبعد أو القرب من مركز الكوكب) 


© وزن جسم على سطح القمر 2 ج وزن تفس الجسم على الأرض 
الحل : لأن وزن الجسم يخَتلِف م زيادة کتلة الكوكب الذي یوجد عليه وکتلة الأرض 
أكبر من كتلة القمر فيزيد وزن الأجسام على الأرض عن كتلتهم على القمر 


© وزن جسم بے منظاد أو طائرة عال أقل من وزن نفس الجسم على سطح الأرض 

الحل : لأته كلما ابتعد الجسم عن مركز الأرض (الجاذبية) قل وزته 

© تحتاج لقوة كبيرة لإيقاف قطار عن القوة التي تحتاجها لإيقاف سيارة 

الحل : لأن هناك علاقة تريط بين كتلة الجسم وحركته فكلما زادت كتلة الجسم 
فإنه يحتاج إلى قوة أكبر لتحریکه فمثلاً كتلة القطا ر أكبر من كتلة السيارة 
و بالتالي يحتاج لقوة أكبر لإيقاقه 

© الحرارة صورة هام2 من صور الطاقة 

الحل : لأن الحرارة تدخل 2 مجالات شتى -2 حياتنا مثل تدفثة المنزل وتجفيف الملابس 
واتسكين العام ویک استخدامات صناعية 


هذا العمل حمری على موقم خاکرونی التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخزی 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.e‏ | tps:‏ 


حيث تنتقل الحرارة من الجسم الأعلى ‏ درجة الحرارة إلى الأقل 

© لا تصلح حاسة اللممن # تعيين درجة الحرارة 

الحل : لأن حاسة اللمس لا تعطينا قراءة دقيقسة لدرجة الحشرارة 
و لذلك یستخدم جهاز الترمومتر 

9 تترك فجوات بين قضبان القطارات 

الحل : ذن عند سریان الحرارة خلال العادن (القضبان) فاتها تتمدد وتزداد 2 الحجم 
فیجب ترك فجوات ومساقات حتی لا تحدث خوادث 


© النحاس یوصل الحرارة آما الختب فلا یوصل الحرارة 
الحل : لأن النحاس من المواد التي تشمح بسریان الحرارة من خلالها (مواد موصلد) 
أماالخشب فلا يمح بمرور الحرارة من خلاله (مواد عازن د) 


® یفضل استختدام الزثبق 4 مستودع الترمومتر 

الحل : لأن الزتبق يمك نن:زؤيته من خلال الزجاج - جيد التوصيل للحرارة 
مادة منتظمة التمددإو الانكماش مع تغير درجة الحرارة - لا يلتصق بالزجاج 

© لا يجب الضغط على الترمومتر الطبي عند الاستخدام 

الحل : حتی لا ینکسرو ينسكب ما به من زئيق فيؤدي إلى حدوث تسمم 

69 لا يستخدم الترمومتر الطبي لقياس درجة غليان الماء 

الحل : لذن الترمومتر الطبي مدرج حتى ؟4 " والماء يغلي عند ٠٠١‏ ° فينكسر الترمومتر 

© وجود اختناق 4 الأنبوبة الشعرية ب4 الترمومتر الطبي 

الحل : لمنع رجوع الزئيق بسرعة إلى المستودع حتى نتمكن من تسجيل القراءة بسهوله و بدقه 

© تصنع مقابض أدوات الطهي من الخشب أو البلاستيك 

الحل : لأن الخشب أو البلاستيك منالمواد الرديئة التوصیل للحرارة 


aa 


89 هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فی أى مواقم أخرى 
لزید من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت «رمء,تراممسامه ,سح | tps:‏ 


© تصنع أواني الطهي من التحاس أو الألومونيوم 
الحل : أن النحاس أو الألومونيوم من المواد الموصلة للحرارة 
® الغلاف الجوي هام للأرض 
الحل:: )ینیب اعتدان E O O‏ 
© يحمي الأرض من الأشعة الفوق بنفسجية الضارة 
2) به غازات مختلفة كالأكسجين و ثاني أكسيد الکریون و النیتزوجین 
تدخل 2 استخدامات هامة 
® يستخدم 2 لحمم الصادن لهب الأكسي استیلین 
الحل : لأن درجة حرارته تصل إلى ۳۹۰۰ ۲ و هي درجة تكفي لصهر المحادن 
_ 9© يستخدم ثاني أكسيد المنجنيز 4 تحضير الأكسجين 
الحل : أنه عامل مساع د يزيد من سرصه التضاعل دون أن يؤثر أو يتأثر بالتفاعل 
© يفضل دهان المواد المصنوعة مال الحدید کالكباري و أعمدة الإتارة 
الحل : لأن الحدید يصدأ.عند اتحاده مع الأكسجين الرطب ( لحمایته من الصدا) 
© بات نسبهکسجین دائماً و الم واء الجوي بالرغم من استهلاحه ووهيا 
الحل : لأن النبات ال خضر یقوم بعملية البناء الضوئي حیث يأخن ثاني أكسيد الکریون 
وينتجالأكحسجين باستمرار 
© طبّقة الأوزون لها أهمية نلکرة الأرضية 
الحل : لأن الأوزون يحمي الأرض من الأشعة الفوق بنفسجية الضارة 
69 يجمع الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل 
الحل : لأنه شحيح الذوييان 2 الماء 
© تزداد كتلة كرة من الألومونيوم عند تسخينها لدرجة الا حمرار 
الحل : أن المواد عندما تتحد مع الأكسجين يزداد کتلتها 


© بالرغم من أن غازثاني أكسيد الكريون هام لنا إلا أن زيادة نسبته 4 الهواء خطر جداً 
الحل : بأن زيادة ثاني أكسيد الكريون ترفح درجة حرارة الأرض مما يؤدي إلى ذوبان 
الجليد وحدوت ظواههمر سيئة حالسیول 


؟] هذا العمل حمرى على موقم فاكرولى الأعليس ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخری 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.c‏ || ps:‏ 


9 ثاني أكسيد الكريون یعکرماء الجیر الرائق 

الحل : لأن ماء الجير هو هيدروكسيد الكالسيوم وهو مادة تنوب ب الماء فتكون لها لون 
رائق وعند [مرار ثاني أكسيد الكريون تتحول إلى مادة كريونات الكالسيوم التي 
لا تذوب 2 الماء فتسبب تعكيره 


0 یجمع غازثاني أكسيد الكريون بإزاحة الهواء للأعلى 

الحل : لأنه أثقل من الهواء 

69 لا یجمع ثاني آحسی.د الکرب_ون بازاحة الساء 

الحل : لأنه یدوب 2 الماء 

9© یستخدم غاز ثاني أكسيد الکریون 3 إطفاء الحراشق 

الحل : لأته لا يشتعل ولا يساع د على الاشتمال 

© عند إمرارغازثاني أكسيد الکریون على شریط ماغئسیوم تتبقی مادة بیضاء و مادة سوداء 


الحل : ماغتسیوم + ثاني أكسيد الكربون اس أكسيد ماغنسیوم + حریون 


(مادة شا اا 

بسبب تكون آحسید الماغنسيوم (مادة بيضاء) و يترسب الكريون على 
جداررالمخبار و هو مادة سوداء 

© تضاف آلخمیرة إلى آلعجين ‏ صناصة الضبز 

الحل :.يأن عند اضافه الخميرة ينتج غاز ثاني أكسيد الكريون الذي يتمدد بفعل 
الحرارة ويجعل الخبز أكثر مساميا و له طعم جيد 

© نثاتي أكسيد الكريون أهمية كييرة ‏ استمرار الحية على الأرض 

الحل : لأن النب ات اللأخضر يستخدمه # القیسام بعمليةالبناء الضوئي لانتاج 
الأكسجين وصناعة غذائه 

9 يستخدم النيتروجين 2 ملء الاطارات # السيارات 

الحل : لأن له ثبات تسبي 2 الحجم عند تغيير درجة الحرارة مع زيادة السرعة 


© يدخل النيتروجين 4 تركيب جميع الأنسجة الحية 
لحل : لأته يكون البروتين اللازم للجسم 


| هذا العمل حمرى على موقم اكرول التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخزی 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت ,ترام هسام سصيي وج 


9 يستخدم النيتروجين السائل كمبرد للمنتجات الغذائية 

الحل : من أجل حفظ المواد الغتائية أو عتحد تقلها 

9 عند تحضير غازالنیتروجین يمررالهواء على محلول هيدر وكسيد الصوديوم أو البوتاسیوم 
الحل : ذن هید روحکسید الصودیسوم أو البوتاسی وم يستخ دم لامتصاص 
9 الصدر الرئيسي لتحضیر النیتروجین هو الهواء الجوي 

الحل : لأن النیتروجین يوجد بنسبة ۷۸ > ها لهواء الجوي 

63 إصابة التخاع المستطيل تودي إلى الوفاة 

آلحل : لأن ذلك يسبب توقف القلب و الرئتان و بالتالي الوفاة 

© يقح الخ داخل الجمجم 2 ويمتد الحبل الشوكي خلال العم ود الفقاري 
الحل : لحماية المخ وحماية الحبل الشوحصي 


© يلزم عدم تناول الأقراكن النومة | لا بوصف من الطبیب 


الحل : لأن ال واد المنبهتة تسب بب,الأرق والتوتر و بالتالي يتأثر الجهز العصبي 


© سرعة سلكت اليد عند ملامستها لجسم ساخن فجأة 

الحل : بسبب رد الفعّك,المنعكس 

© العضلات لها دور هام 4 حركة الانسان 

آلحل : هي التي تولد القوة الميكانيكية والحركية للجسم لأن العضلات لها القدرة 
على الاتقباض والاتبساط 

© یحیط القفص الصدري بالقلب والرئتين ۱ 

الحل : من أجل الحماي 2 ويساعد فى عملیتسی الشهيق و الزفیر 

(22 ضوورة تناولالغذاء الصحي الغني بعنصري الکالسی وم و الفوسفور 

الحل : دنع الإصابة بالكساح أو لين العظام 


LY‏ سل YY‏ تس سس سس تست سس 


؟] هذا العيل حمرى على موقم اکرولی الأعليس ولا يسمح بنشره فى آی مواقم آخری 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الاتترنت ص0ع.olyښzakr tps: | (www.‏ 


؟] هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى میم ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أخري 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت صرمم,لامومامد, مص tps:‏ 


چقد اء تيور 


5 2 


حوض زجاجی به ماء محلول هيدروكسيد صودیوم 
لیمتص تانی أكسيد الکریون 


0 تعتمد طريقة الحصول على التیتروجین من الهواء الجوي عن طریق [مرارا لهواء على 
مواد تمتص كلا من الأكسجين وثاتي أكسيد الکربون ویتبقی التیتروجین تقریبا 


تیارهواء به 


للسش e‏ 
(ثاني ید الکریون | . 


© جهازیستخدم لقیاس حجوم السواتل [ اتخباراطدرج ] 
© جهازیشتخدم لقیاس الكتل الک پرة [الميزان ذو الکفتین ] 
© جهاز یستخدم لقیاس الکتل الصفيرة [ الیزان الحساس ] 
© جهازيستخدم لقياس الوزن [الميزان الزنبرحي ] 
© مواد تسمح بمرور الحرارة من خلا لها [المواد الموصلة للحرارة ] 
© مواد لا تسمح بمرور الحرارة من خلالها [الواد رديئة التوصيل للحرارة ] 
0 جهاز یستخدم لقیاس درجات الحرارة [الترمومتر ] 


۳۳۹ 


| هذا العمل حمری على موقم اكرول التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخزی 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.c‏ || tps:‏ 


© جهازيستخدم لقياس درجة حرارة الإتسان [الترمومتر الطبي ] 
© جهاز يستخدم لقياس درجة حرارة السوائل والماء [الترمومتر انتوي ] 
9© جهاز یستخدم لقیاس درجة حرارة الأطفال والقراءة رقمية [انترموم‌تر الرقمي ] 
69 مادة توضع وا مستسودع الترمومتر [الزتب ىه كق] 
© عالسم صمم التدرييجالسيليزي عام ۱۷۶۷ [اندریس سیلیزینوس ] 
© مصدر آساسي لاتتاج غاز الأكسجين و الهواء الجوي [النبات الأخضتر ] 
© ذرات من الغب ارو الدخان و الفضازات [الجسم العالقه آو العوانق ] 
عازهام جداً للکائتات الحية و یشکل ۲۱ من‌الهسواء اك ن ] 
© غازیتکون‌من ۳ نرات أكسجين ويكون الطبقة المحيّطة بالأرض 1 الأوزون 1 
9 مادة تنحل وتعطي غازالأكسجين [قؤق أحسيدالهيدروجين ] 
© مادة تزيد من سرعة التفاعل ولا تؤثر أو تتأزبالتفاعل [العامل اساعد ] 
© عالم آصاد اکتش اف غاز الأكحسجين عام ۱۷۷۶ [جوزيف بريستلي ] 
© عالم أطلق اسم غاز الحسج سین 2 عام ۱۷۷۸ [آنطوان لافوازییه ] 
© هب تصل درجة حرارته ۳۵۰۰ "و تكفي لصهر المحمادن [لهب الأكسي استیلین ] 
© غازإذا زادت تسبتهبط الهواء الجوي يرفع درجّة حرارة الأرض [ثاني أكسيد الکریون ] 
© سانل يتعكر عند معرورثاتي أحسيد الكريون [ماء الجیر الراتق ] 
© مادة تمتض ثاني أكسيّد الكريون من الهواء الجوي 
1 [هیدروکسید الصودیوم أو البوتاسیوم ] 
غاز یطلق عليه اشم الآزوت ومعناها عدیم الحياة [ النیتروجین ] 
© جهاز مستول عن الاتصال و التحکم و استقب‌ال العلومات من و إلى الجسم 
[الجهز العصبسي ] 
9 رک التحکم الرئيسي يفا جسم الانسان [انخ] 
۸ جسم كروي كبير یتکون من جزتین یقصلهما شق وسط [التصضین الکرویین ] 
جزء أسفل النصفین الکرویین مسئول عن حفظ توازن الجسم [الخیخ] 
© جزء يريط ال Ëخبالحب‏ ل الشوحسي [النخع الستطیل ] 
© جزء يمثل الأعصاب التي تخرج من الجه از العصبي [الجهازالعصبي الطرغ ] 


هذا العمل حمری على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخزی 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت ,ترام هسام tps: | (www.‏ 


9 استجابة تلقائية سريعة و خاطفة من الجسم عند حدوث مؤثرات خارجية 

[الفعل المتنعكس ] 
© أماحن تتقابل في هاالعظخام [الفاصل ] 
© مفاصل لا تسح اي حركة [المفاصل الثابتة ] 
مفاصل تسمح بالحركة و اتجاه واحد [المفاصل المحدودة الحركة ] 
69 مفاصل تسمح بالحرکة 4 جمیع الاتجاهات [الفاصل الواسعة الحركة ] 
9 أريطة طويلة 4 نهاية أطراف العضلات اواد ر] 
© غذاء غني بالکالسیوم والفوسفور و فیتامین ۶ [الغذاء الصحي ] 


0 تکون جميع اطواد التي یستخهمها الانسان جيدة التوصیل للحرارة 
الحل : لا يستطيع الإنسان الإمساك بالأشياء و بالتالي صعوبة التعامل مع الأجسام 


© تعرض مسمازمبلل باطاء عدة آیام لجو رطب 

الحل : يغطي بطبقَة من أكسيد الحدید (صدأ الحدید) 

© لا یوج گا فارز ایا ڪج ين ۶ الهواء الجوي 

الحل : نتوقفت الحیء لأن الكائنات الحية سوف تتوقف عن التنفس 

© شربنا كميظة كبيّرة من المشروبات الغازيية 

الحل : المشتروبات الغازية (الأغذية الفارغة) غير صحية لأن تناولها بكثرة يؤدي إلى زيادة 
ثاني أكسيد الكربون 2 الدم ونقص الأكسجين و بالتالي قد يؤدي إلى هشاشة العظام 

© تعرض الاتسان للضوض ء بصفة مستمرة 

الحل : يؤثر على الجهاز العضبي ویصاب الإتسان بتوتر وأرق وعدم القدرة على الترکیز 

© یکون مفصل الکتف من الفاصل محدودة الحركة 

الحل : كان هناك صعوبة ‏ حركة الکتف ولا یستطیع الانسان الا التحرك 2 اتجاه معين 


۷ هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أخرى 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.c‏ || tps:‏ 


0 يكون جسم الاتسان بسدون مفاصل ١‏ 
الحل : صعوبة الحركحة لأن المفاصل تسمح بالحركة بين العظام ( 
طت ا ا ان ل تي د اه اوسا E‏ سح لل 
® تضع يدك فجاة على سطح ساخن 
الحل : يتم سحب اليد سريعاً بفعل رد الفعل التعکس 
© يوجد غازالنيتروجين 2 الهواء الجوي بنسبة قليلة 
الحل : لزادت سرمة الاشتعال بسبب وجود غاز الکسجین وتقل المركبات البروتينية 
لته مکون أساسي نها 
® تزداد نسبة غازثاني أحسيد الكريون باستمسرار 2 الف لاف الجوي 
الحل : ترتفع درجة الحرارة على الأرض و قد يسبب هنذا حدوث ظواهر طبيعية 
خطيرة مكل السیول 
® تضع شریط من الماغنسيوم الشتعل 2 مخبار ممل وء بغاز ثاني أكسيد الکریون 
الحل : تتكون مادة بيضاء من أكسيد الماغنسيوم ومادة سوداء على جدران الأنبوية من الكريون 
<< هر ۳۳ سس ات 
© الإسراف ع تناول اواد المنبهة 
الحل : يؤدي ذلك إلى توتر وعدم قدرة على النوم لأن لها آثر سلبي على الجه از العصبي 


60 عند شراء كمنيبة من الخضراوات كانت کتلت ها © کیلوجرام » 
فما هو وزن صده الخضراوت بالتیوتن ٩‏ 
الحل :الوزن بالنی سوتن = الكتلة بالکیلوجرام × ۱۰ 
3ت ۵ عو ٩۰‏ - ۵۰ نیوتن 


0 إذا كان جسم وزته ۱۰ نی وتن فما هي كتلته بالكيلوج رام ٩‏ 


الوزن بالنیوتن ۰ 
الحل : كتلة الجسم بالكيلوجرام = ا ب لك = ۳ = 5 بالكيلوج رام 


۷ هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فی أى مواقم أخرى 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.c ftps:‏ 


ON 


۹ 
8 © جسم کتلته على الأرض ۰ كجم آحسپ : 1 
1 © كتلته على سطح القمر © وزته على سطح الأرض ( 3 
2 © وزنه على سطح القمر 
الحل : ۱ 
۵ 60 كتلة الجسم على الأرض = کتلة الجسم على القمر (الکتلة لا تتغیر مع تغير الکان) ۹ 
as‏ 


١‏ كتلة الجسم على القمر = "٠‏ كجم 
Ê‏ © وزن الجسم على سطح الأرض = كتلة الجسم بالكيل ورج رَام × ٠١‏ 
= × ۱۰ کا یوت 


5 


۳ وزن الجسم على سطح القمر = ج وزن الجسم على الأرض‎ © ٤ 
N کسر نيوتن‎ 8 

3 ا‎ 
١ 1 
۹ 

0 ي0 


0 الكتلة 
هيزان الؤنبر ڪي 
اس 


E FE‏ سس ا 


Es 


و6 >- 


ثابتة لا تتغير بتغيير المكان 


مد 

ب جح 
© 
5< 
محتار لاجد 


78 
5 المواد العازلة / 
5 1 مواد لا تسمح بمرور الحرارة 5 
8 تت ا 71 
م 
4 6 
0 5 


2 هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى المی ولا يسمح بنشره فى أى مواقم ری 
۳10 من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.c\ ftps:‏ 
ETE I‏ رح[ 


7 ۳۷۷۷2۵۵۵۵ | اکحالوھ‎ | EES 
2 يسن‎ 

۷ 9 ` 
٩‏ اطراجعة النهائية آ ۹ 2 


© مقارنة بين الترمومتر الطبي والترمومتر المنوي : 


أنبوية زجاجية سميكة بها أتبوبة | أنيوبة زجاجية سميكة بها أنبوبة 
شعرية رفيعة جداً وبها اختناق | شعرية رفيعة جدا ولا یوجداختناق 
قبل الستودع الذي یوضع به الزئیق واستودع يوضع به الزئبق 


ی الا کچ نين ثاني أكسيد الکربون 


دة فوق أكسيد الهیدروجین 


ينحل إلى ماء وأكسجين 4# وجود لل مت ا س . 
ثاني أك يك اد المنجنيز 

() عدیم اثلون والطعم و الرائحة | © عديماللون والرائحة 
© 9 يتَتِتِعلّلٌ ونكنه يساك | © لا يشتعل ولا یساعد 

على الاشتعال على الاشتصال 

© متعادل التأثیر على دوارالشمس | © يحمرورقة عباد الشمس 
© شحیح الذوبان -ظ الا ء © يدوب ۶ الا ء 

© آخقل من‌الهسواء © أخقل من الم واء 

ثاني أكسيد الکریون + ماغتسی وم 
آکسید ماغتسیوم + ڪريون 


أكسجين + ماغنسيوم 


1 ماد مادة بیط 
أكسيد ماغنسیوم (مادة بیضاء) (مادة بیضاء ) ( مادة سوداء) 


۹ ۱ 
/ 
2 هذا العمل حمری على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أخرى ۳ ا 


اميد من ما تفن ارا مودلا على وان J https:\\www.zakrooly.com‏ 
ETTI‏ ۲ 


سل ادوس الوزن | «فحومو | 3۱۵۹۵۵۵ 7 
> 4 
Ba‏ 2 
# 
Pas ۹‏ الاف رف العلس وم 
۰ © مقارنة بين الجهاز العصبي المركزي والعصبي انطرفی : 
۲ !| وجه القارند 


الأعصاب المخية(؟١‏ زوج ) 
الأعصاب الشوكحية #"١(‏ زوج ) 
(0 المخ : 
مركز التحكم الرئيسي ے الجسم 
الوظيفسسة | © الحبل الشوكي 
تقل الرسائْل العصب هة 
ومسئول عن الأفعال المنعكسة 


الأعصاب وظيفتها : 
توصت دم 80 الحسی گ و 
و الاستجاس ات الحركية بين 


الجهاز اگرحزي و الجسم كله 


۳ © مقارنة بين الأطراف العلوية والسفليّة : 
الأطراف العلوية 


الأطراف السفلية 


۹ ثلاث أجاء العضند ثلاث أجزاء الفخن 
۱ الساع كد » عظام اليد عظمتا الساق » عظام القدم ۳ 
م 
01 ستیتة ETE‏ وا 
7 9 
۵ © مقارنة بين أنواع الفاصل ..: ۸ 
۳ الفاصل محدودة الحركة الفاصل واسعة الحرک 2 ۱ 


تسمح بالحركة 4 جمیع 
الاتجامات مثل الکت ف 


و العصم و الفخن و الرسغ 


©| © مقارنة بين انواع العضلات : 9 


تسمح للحركة 2 اتجاه 
واحد مثل الركبة والکوع 


العضلات الإراديية العضلات اللذإرادية | 


تتحرك تلقائيا دون تحكم أو إدراك مثل 
القناة الهضمية والأوعية الدموية والمثانة 


تتحرك بإراذتك مثل الأظراف و الجنع 
والوجسسه و جتدارالبطن 


0 ۳۳۲ 
۳ هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أخرى ۳ 
رز لت مایت مات 

5 و ھکد اک سس ۷ 


تقاط هامة فى الدروس ) جك 
سل سیب 0/10 


معتى ذلك أن مقدارقوة جنب الأرض مدا الجسم = ۳۰ نيوتن 
الاتجاه الذي يؤثر فيه وزن أي جسم هو اتج اه مركز الأرض 
تترك مسافات بين قضبان السكك الحذيدبنة حتى تتم دد 
القضبان بے هذه المسافات عند ارتفاع درجة ارا سنا فلا تحدث حوادث 
النحاس يوصل الحرارة أسرع من الألومنيوم والحديد 

يبدأ تدريج الترمومتر الطبي من ( ۲۳۵ الی" )°٤٩‏ 

يبدأ تدریج الترمومتر المكوي من (صضر” .إلى ۱۰۰ ) 

لا يستخدم الترمومتر التوي 2 قياس درجة حرارة الانسان رغم أن تدريجه 
حتی ۲۱۰۰ بان هلا يحت وي علق اختناق فيهبط الزلیق سریصاً 
ولا تستطیع قياس درجة الحرارة بدقة 

الأجسام العالقة 2 الهواء الجوي لها آضرارولها فوائد فهي تسیب تلوث الهواء 
وهذا ضررو لکن تؤذي إلى تکاثف بخارالماء حولها فیتکون المطر وهنه من الموائد 
يتكون الجهازا لهیکلی من هيكل محسوری و هي كل طرفى 
العضلات فى الجسم قد تکون إرادية مثل عضلات الوجه و هی التی یمکن 
التحکم فى حركتها و قد تکون عضلات لا إرادية مثل عضلات القلب 
والرئتين ولا يمكن التحكم فى حركتها 


تفوقك في أي مذكرة عليها العلامة دي 
www.facebook.com/groups/zakrolypr6‏ 


۴ هذا العيل حمرى على موقم ذاكرولى الأعليس ولا يسمح بنشره فى آی مواقم آخری 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت ,ترام هسام سصيس || tps:‏ 


© وزن الجسم على سطح القمر يساوى 
© وزن أى جس م علي الأرض 
29 © العوامل التى يتوقف عليها الوزن ge.‏ و 


E 


© كلما زادت كتلة الكوكب الموجودة عليه الجسم زادت 


۴ هذا ال حمرى على موقم فاكرولى الأعليس ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخری 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.c‏ || ps:‏ 


© یستضم الترمومتر انلس وی هی هی ای 
© تدري جالترمومتر الطبسی من 


معتغيردرخحةةالحعررة 
9 یو عه اختتناق فو الترمؤمتتر 
KD)‏ ينتج غاز الأكسجين فى الهواء فى عملیة 


بنسبة 8657“ قی الهواء الج وى 
© الغازالذى يكون تأثيره متعادل على ورقتى دواژعباد الشمس هو 
الأرض عن طريق أمتصاص الأشعة الفوق بنفسجية 
القادمة من الخارج 
® من استقد مكات معا زالکسجصین 


ا وی قات سيا لس 
9 من خصائص غازثانى أكسيد الكريون أته 
9 يتكون غازثاتى أكسيد الكريون من ذرة 


هذا العمل حمری على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخزی 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.e‏ | ftps:‏ 


بينمامحلول هيدروكسيد البوتاسيتتوم ليتحد مع 
69 وجحتدة يتاب الجي_ سس ازالعصیی هى 
©©6 یحاط محو الخلية ا دة دمن 


69 يتركب الجهاز العصبى المركزى من gg‏ 0211111111111 


زوج من الأعصات و من الحبل الشوكى ز 
® الجهازالعصبى الطرقى يتك ون من الأعصاب للعو هر همه مامه 


689 الجزء المسئسول عن حفظ تسوازن الجسم هو 
69 يتكونا1 خم ع امس و aR‏ پیات 


69 يتركب الهيشكل المحورى من ٠‏ و 


69الهع_هغز تنكول الشاى و القهوة يسبب 


69:يحتدث الفعل المنعكس عندما يتعرض الجسم 


6 الضلوع فى القفص الصدرى هی 
6۷ عظام الط راف العلوية هی ۰۰-۰۰.۰۰.000۰ و--....۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ و A‏ ا 91 


بیتما عظام الأطراف السفلية هی ۰۰۰۰ 


هذا العمل حمری على موقم خاکرونی التعليمى ولا يسمح پنشره فى أى مواقم آخزی 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت صرمم,برامم‌مامد وان 


69 اريطة تريط بين أطراف العظام بعضها البعض تسمى 
9 هناك نوعين من العضالات عضلات أرادية مثل عضلات 
وعضلات لاأرادي 2م ل عت الات ٠-٠-۰۰۰‏ و E‏ 


(؟) اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس : 


[ خابت 4 متفر 4 قد يكز قابت وقد يكون متغير ] 
© الكوكب الذى يكون وزنه 5 أمثال وزتته على القمر هو 
[ المريخ هر #اكشترى 
© اد یزان ات يت اس از وزن 
[ نوكمة واحدة ‏ ذو صفتین أ الیزان الزنبرکی ] 
(8) من و حتت ال ای کاس ۳۳ ۳ 
[ جول  #‏ نیوتن ‏ 
© الوزن بالتیوتن -الكتنتنةيالكيلو جرام × 
1 ۷.۰ 4 ۷.۰ 
مس وحششدات قاس اس وزن 
1 جم 0 سم 
KK E OC‏ نف نتن متتن اكنساء یس اوی 
[ »8 جرام ‏ 05 6٠٠‏ جرام 
© جسمم وزته ۰؟ نيوتن على سطح الأرض تكون كتلته 
[ ؟ككجم ‏ 6 ١٠كجم‏ 
© تنتقل الحرارة من الجسم حرارة إلى الجسم 
[ الأقل - الأعلى أ الأعلى - الأقل 4 


هذا العمل حمری على موقم خاکرونی التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخزی 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت ,ترام هسام وان 


[ الخشب ‏ أ) الألومتيوم 
© العنصرالستخدم فى عمل‌الترمومتر 
لم اتحقيق .الى اتشهب 1 
© يبدأ تدریج انترمومتر الطیی من درجة بينما الترمومتر.الئوی من درچة صضر 
[ صفضر 41 Fro‏ 0 [ 
© تعتمد فكرة عمل الترمومتر على ۰۰۰۰[ تغیر خم الغازات مع تغير الحرارة أ 
تغیر حجم السوائل مع تغیر الحرارة, أ تغین کتلة السوائل مع تغير الحرارة ] 
© يوج د ف ىالترموم تزالطب شى 
1 اختناق أ عتصرالحدید 4 مستودع به ماء ] 
م © كل ما ياتى من خواص الزتشق ماعهدا 
[ جيد التوصيل للحرارة أ لا یلتصق باتزجاج » ردیء التوصيل للحرارة ] 
9 يوجد الأكسجين فى الهواء الجوی بنسبية 
ZY 1‏ 1 2 


1 الأكحسجين أ ثانى أكسيد الكريون أ) النيتروجين [ 
9) تصل ديج 2ح گرارة لهب الأحسى استلين د 
[ ۳۵ قم Poon‏ ° 


1 الهواء 41 
© يمكن الکشف عن غازات ثانى اكسيد الكريون باستخدام 
[ ماء الجیر الرائق ‏ ماء الأكحسجين ؟ الاء العادی ] 


۷ هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فی أى مواقم أخرى 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت ,ترام هسام عون 


[ كريونات الكالسيوم أ» اكسيد الكالسيوم أ© هيدروكسيد الكالسيوم ] ( , 
9 يوجد ثانى اكسيد الكريون فى الهواء الجوى بتسبة 
ZF . 1‏ 4 ۳رهز 
8 ای سماو تحضیره باستضدام كريونتتات الکالسیوم 


[ الأكحسجين أ النيتروجين > ثانى اكسيد الکریون ] 
9 يستخ دم النیتروجنسین السافت ل ده للاج 
[ الأورام الجلدية: 4 آورام السرطان 4 
© الجزء الستول عن تقل الرسائل العصبية من اجزاء الجسم المختلفة 


1 المخيخ أ العمود الفقری ‏ الحبل الشوکی ] 
© اخ کا اج 7 . لمدسدمروو وعم 
[ عمليات التفكير أ توازن الجسم 4 الهضم والغذاء ] 
© يترڪ نب الجه از العصبتى المرحزى من 
1 الخ أ الحبل الشوكى أ جميع ما سبق ] 
© مت يک هھ تسم الخنلية العضصبية 
[ الأوعية الدموية 6 تفرعات نهائيه أ) التضرعات الشجرية ] 
© الأدة الرمادية فی الحبل الشووكى تكون على شكل حرف 
A 1 1‏ [4 11 
© الأعصاب الخيةتكون 
1 ذم 
9 يُتكقون جسم الخلية العصبية من 
1 تواة أ سيتوبلازم 
من ا نفا دت ی و و نے 
[ الکتف 6 الرجبد 


۴ هذا العيل حمرى على موقم اكرولى الأعليس ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخری 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت دده,تراممسامة ص عون 


[ العصم 1 الكتف 4 

9 المفاصل التى تسمح بالحركة فى اتجاه واحد 
[ مفاصل تابتة ‏ محدودةالحركة أ واسعة الحركة ] 
[ موضع اتصال طرف عظمتین 0 
موضع اتصال العضل بالعظم ‏ موضع اتصال عضلتين ] 


[ النخاع الستطیل ‏ النصفین‌الکرویین ) الحبل الشوکی ] 
© تعرف الأماكن التی تتقابگل هر كرا ديام ماب 
[ الأوتار المفاصل. ‏ © 


اذكر السبب العلمى فی کل مما يبأتق : 
0 الوزن هيم يدا مته بي ما لته مقنار كات 
© وزن الجسم على سطلح الأرض أكسبر من وزته على سطح القمر 
© رد 7 ۱ من کے ابق ححا سین مركت[ الأزرض 
KELINE r E #9 8‏ ا ری اه الأرض 


0 م ۱۱۳۵ سس اتید سس با 
© تصنع أوانى الطهى من الألومنيوم بينما تصنع المقابض من البلاستيك أو الخشب 

© لا يجتب تطهير الترمومتر الطبى بوضعه فى ماء مغلى 
© يفضل استخدام الزئبق فى صناعة الترمومترات 

)بوتس وق ا اا اکت ق 


© يتمددسلك الیزان الزنبرصی عند تعليق جسم به 


ھم 


8 هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أخری 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت ,ترام هسام سصيص || tps:‏ 


© يستخدم الألومنيوم والتحاس والصلب المقاوم للصداً فى صناعة أواتى الطهى 
© النحاس يوصل الحسرارة أسسرع من الألومنيوم 
8 68 تناق سص اشامت الخضت راء هاريا لبي هة 
69 تسه الحکسجین ثابتسه فى ال لاف الط وی 
© یستخدم ثانی احسید النجنیز فى تحضیرا لکسجتین فی العمل 
9 قزالاکصسجین مهم عدا للکأئز_ ات الحی_ و 


بدون تغيير فى الكمية و الخواص 
2 9 یسم ی ان تروب ری ين بالأزوت 
69 يجمسع الأکس ج ين بازا كة 1 اء لأنسشل 
© لا يغير غازالأكسجين نون ورقتی دوار الشمس الحمراء و الزرقاء 
@ 6 #عمسززائوزون كيذ با في الطبیعل ته 
9 يجمع غازثانى اكسّيد الكريون بأزاحة الهوء لأعلى 
© زيادة نسبة ثانى أكسيد الکریون على الأرض لها تأثير كبير جداً وضار 
ا 69 تعكر ماء انجيرالرائق عند مرور ثانی اكسيد الكريون فيه 
9 لایجمع غازثاتی احسید الكريون بأزاحة اد اء لأسضل 
6 ,© یستخدم غازثائی احسید الکریسون فى اطفاء الحرانق 
© تضاف اخميرة إلى العجين عند صناعة الضبز 
© اف از وان ی سید اتكري ون نام تلطبيجة 
© غبززالنيتروجين من الغفازات الهامة فى الهواء الجوی 
:| ® تصاعد رائحة نفاذه نتيجة اضافة الماء إلى ناتج اشتعال الماغنسيوم 

فو النيتروجبين 

9 وجود البكتريا عند زراعة البقونيات هام جداً 
© يستخدم النيتروجين حديثاً فى ملىء أطارات الطائرات و السيارات 
© عند تحضير النيتروجين بإمرارالهواء على النحاس الساخن 


a 


هذا العمل حمری على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخزی 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت 0mڍwww.zakrooly.e‏ بعلا 


تتميز العضلات بان لهاالقدرة على الأنقباضن و الأنيساط 
ضرورة تناول الغذاء الصحى الغنى بعنصر الکالسیوم 
© حمل الأشياء الثقيلة يوذ الجهاز الحرصی 

ك © یحیط القفص الصدرى بالق كفب وادرئتين 
© لا نستطيع التحكم فى عضلات القناة:الهضمية و الأوعية الدموية 
5 69 الهیکل الطرفى متام لخیس5الانسان 


© العمود الفقسری هام دا ضی اداء الحروهه 
2 6 وج شود السسخ دا خ سل الجمجم ده 


() اذکر أهمية/: 
(الميزان الزتبر‌کی - الجاذبية الأرضية - درجة الحرارة - الترموم‌ترات 
الزنبتبيق -المينزان ذى الکفتسین - الأختناق فى الترمومتر الطیی 
القابض البلاستيك - آوانی الطی - الهواء الجوى - هقز الأوزون 
غاز ثاتی اكسيد الکری ون فى الطبيعة - غاز الاحسجین فى الطبيعة 
غازالنیتروجین فى الطبيعة - اطخ - الحبل الشوكى - التصفين الکرویین 
المخيخ - التخاع المستطيل - الجمجمة - الققص الصدری - العمود الفقاری 
الغضاريف - ثاضی أكسيد النجنیز - الأوتقار - المقاصل 
عنصر البوتاسی وم و الکالسی وم - التفرعات الشجيرية فى الخلية العصبية ) 


8 هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخزی 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت 0mڍwww.zakrooly.e‏ || tps:‏ 


© درجه ال رارة و الحصارة 


© المواد جيدة التوصيل للحرارة وال مواد رديئة التوصیل تلحرارة 
8 © الأطراف الأمامية و الأطراف السفلية ( من حيث التركيب و الوظيفة ) 
© غازالاكسجين وغازثاتى اكسيد الكريون ( من حیت الض واضن ) 
© انجهاز العصبی المركزى و الجهاز العصبی الظرفی 
8 © الهی کل الحسوری و الهیکل الطرفسی 


آذکر استخدام واحد لكل من : 
© المواد رديئة التوصیل تلحرارة 
© ما ء الجسیر الرا؛ ‏ گق وف سی دهاز تقه ۰ 
© هب الاحسی استد تم قوت خاس ھی تحضیر النیتروجین 
© غاز ثانضی اکشید الکریون فى الحياة اليومية 
© غاز النیتروجسین فق الحيتاة اليومية 


عرف ما يلى : : 
(الكتلة - ان وزن -الحررة - درجة الحرارة - المواد الموصلة للحرارة 
الموؤاد.رديئة التوصيل للحرارة - الجهازالعصبى - العامل الساععد ) 


: أذكر نشاطاً واحداً يوضم : 
رن #يمة في اس السوزن 
© اختلاف المواد فی توصيلها للحرارة 
© كيفية تحضير غاز سین فى المعمل 
© كيفية تحضير غاز النيترو جب ين فى العمل 
(8) كيفية تحضير غازثانى اكسيد الكريون فى العمل 


]۲ ۲ (۷۲ 


8 هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخزی 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت ,ترام هسام وج 


اذکر خصاكص كلا من : 
() غازالأحسجين ۰ () غازثانى اكسيد الكريون © غازالنيتروجين 


() كه مادا تتوقم أن بحدث فى كل من الحالات الأتية : 
0© كتلة سلك التنظيف قبل التسخين وبعد التسخين 
© نقص كمية من ثانى اكسيد الكريون فئ الطبيعة 
© نقص كمية من الأكسج نن فى الطبیعتة 
© عندما 0 . 4 
© نقص كمية النيتروجين فشی الطبيعة 
0 لذا ل م توج جاذبية كيد #امة 
© الأسسراف فى تنس ول ان هه اه ةة 
00 القكلقفلسز من الا ماه و د 
© روص اتن الوكين رون وى اء 
9© عندما يصبح مقصل الركبة,من المفاصل واسعة الحركة 
© عدم وجشود مفاصئل فق الهييب كل العظمسی 
9© وضع شريط من أ كاغشسنيوم المشتعل فى مخبار مملوء 
بغازثاتی اكحسيد الكريون 
6 زادت نسبة غازّثانى اكسيد الكريون باستمرارفى الغلاف الجوى 
95 ىت FF‏ اقشع ۲۰ رن هرات 


0 الأسئلة المقالبة : 
(0)هابدورالعمضطس لت ف دش أناء الجرجهطة 
© كيف يمكن المحافظة على سلامة الجهاز الحرصی لجسم الأنسان 


0 1ق كو واوو وام ا ات سو وه ست ت ن لسعم سح سمه 


© اذكو اريعة من وسائل الحافظگه على الجهاز الحركى 


۷ هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أخرى 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.c ps:‏ 


21 9 33 4 7 
ا - 8 ۳ 0 × 

OEIC) 0‏ هي اس ا PW‏ 6 
۵ © وة قياس درجه له رة | 56 
۱ © وحدة قياس كتلة الأجسام الثقيلة a‏ 


© وحدة قياس كتدلةالأجسام الخفيفة 
۵ وحددة قياس الحجوم 


© مدن الحواد رديئة التوصیل للحرارة 
© یوصتل الحرارة أسرع من الألومنیوم 
© سائل یستخدم فى صناعة الترمومترات 
: © سل يستخدم لتطهیر الترمومتر قبل الاستخام 
1 اقا شتخدم فى صضتاعة الأسفدة 


© مسئول عن تنظيم العمليات اللاارادية 
© مسئول عن تنظيم الحركات الأرادية 
® مسفول عن الأفمال المتنعئكسة 
@ عددها ۳۱ تخت من الاعصاب 
0 صددها ۱۲ زوج] مسن الاعصاب 
© یوجد داخل علبة عظمية تسمی جمجمة 
© یحافظ على توازن جسم الانسان 
فى ثناء تاأديةالحرحة 
©) ون ده باه اتج ازات کتبی 


١‏ هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا یسح بنشره فى أى مواقم أخرى 
م لمزيه من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.c\ ftps:‏ 
a er EFE‏ تحص[ 


® الأعصاب اللخية 
© الأغصاب الشوكية 


as‏ سدم 


© النصفان الكرويان 


سس کم 


C2 ® سم‎ 


40 


© تعمل على متعالأحتكياك 

© هی الأماكن التى تتقابل العظام فيهنا 
© العمودالفهقرى © اريطة طويلة تريط العضلات بالعظام 
@ لقف ی ال صدری © يترڪ بك فين ( وذ ره 
© > د ار © یترصب‌من,؟ا کے اق ضلوع 
EEO‏ © تتيح الحركة فى اتجاه واحد فقط 
© الف ضاريف © تتیح الخركة فى جميع الاتجاهات 
© المفاصل محدودة الحركة تحتوى على تجاويف للعينين و الأنف 
© المفاصل واسعة الحركة والأذتسين و الم وتحمي اللخ 


(۱۳) أجب عما بأتى : 
0 احسب وزن جسم على سطح الأرض عندمنا تكون كتلته ٠١‏ كجم 
© احسب وزن جسم على سطتح الأرض عندما تكون كتلته " كجم 
واحسب وزنشه على سطح القمر 
© احسب كتلة الجسم عندصم ایکون وزته ۳۰۰ نیون 
© اذكر طریقت ین متن طرق المحافظة على : 
(1) الجهاز العصبی (ب) الجهاز الحركى 


تفوقك في أي مذكرة عليها العلامة دي 
www.facebook.com/groups/zakrolypr6‏ 


؟] هذا ال حمرى على موقم ذاكرولى الأعليس ولا يسمح بنشره فی أى مواقم آخری 
"' لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت ,ترام هسام عون 


© النحاس من المواد 
© يتكون جزئ غازثانى أكسيد الكريون من ذرة الكريون مرتبطة بذرتق 
© يتحد النيتروجين مع الماغنسيوم المشتعل مكونا مادة 
© يتركب القفص الصدرى من ۰۰۰۰۰۰۰ زوجاً من الضلوغ 
( ب ) علل لما يأتى + 
© يتعكرماء الجير الرائق عند إمرار غاز ثاتی أكسيد الكريون فيه 
© تستخدم اسطوانات من الأكسجين أثناء تشلق الجبال 


( ) )اذكو اتصطلح العلمى الدال ملی كل مما يُأتى . 
() وحدة بناء الجهاز العصبی 
© مقدار ما یحتویه الجسم من مادة 
© مركز التحکم الزئیسی فى جسم الاتسان 
© غازيستهلك فى عمليات التنفس والاحتراق 
© عضو فى الجهاز اتعصبى المركزى مسئول عن الأفعال المنعكسة 
( ب )اذكو وظيفة واخدة لكل من : 
© الیزان الزنيركى © الترمومتر الئوی ‏ © طبقة الأوزون 


((؟) (!) شم علامنة (ب ) آمام العبارات الصحيحة أو علامة (<) أمام العبارات الخطأ الآتية . 
© يمثل غاز الأكسجين 1۷۸ من حجم الهواء الجوى 
© تصنع أوانى الطهى من البلاستيك 
© يسمى غاز اننیتروجین بالأزوت ومعناها (غازالحياة) 
© الهواء من المواد جيدة التوصيل للحرارة 
(©) يستخدم لهب الأكسى اسيتيلين فى قطع ولحام المعادن 
© المخيخ مسئول عن المحافظة على توازن الجسم أثناء تأدية الحركة 


سس ص 


8 هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخزی 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.c‏ || tps:‏ 


اطاضرفی العلوم. 
(ب ) ماذا يحدث فى الحالات الآتية : 
() تعرض الانسان الستمر للضوضاء 
© زيادة نسبة غاز ثاتی أكسيد الکریون بدرجة کبيرة فى الغلاف الجوی 


(©) (۲) اختر الا جابة الصحيحة مما بين القوسین : 
© آقل درجة فى تدریج الترمومتر المكوى تمثل درجة تجمد 
[ اسوائل ‏ الزتبق ‏ 4 لاء 
© یترحب العمود الفقاری من 


© من الفاصل واسعة الحركة مفصل 
1 : الكوع ‏ الركبة 
© جسم وزنه ؟ نيوتن فان کتلته يساوى 
[ ؟ره‌چرام. ‏ ۰ جرام 6 ۲۰۰ جرام 
© ينحل ماء الأكسجين فى ؤجود ثانی أكسيد المتجنيز (كعامل مساعد) 
[ ماء 4 عازاحسجین )© ماء وغازأحسجين ] 


(9) (؟) 


امتحان محافظة 202 امتجان محافظة القلیوبیسة ۲۰۷ )سس 
(۱):( ۱ ) اختو الا جابة الصحيحة مما بين القوسین . 
© إذا كان وزن الجسم على سطح الأرض "5 تیوتن فان وزنه على سطح القمر 
[ ۱۰ 4 ۱ 4 ۷ 4 
© کل مما ياتى من المواد جيدة التوصیل للحرارة ما عدا ۱ 
[ الالومنيوم والنحاس أ) الحديد والالومنيوم أ» النحاس والحدید ‏ الزجاج والخشب ] 


8 هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أخرى 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت ,ترام هسام عون 


اطاهرفی_العل وم 
© یستخدم فوق أكسيد الهیدروجین فى تحضير غاز 
[ الأكسجين © الهيدروجين ‏ النیتروجین ‏ ثاتى أكسيد الكريون ] 
© من الأفعال النعکسة 
[ ضریات القلب ‏ الکل عند الجوع ) 
حركة الرموش عند اقتراب جسم خارجی 4 جمیع ماسبق 1 
( ب ) علل لما يأتى : 
© وجود اختناق فى الأتبوبة الشعرية للترمومتر الطبی أعلی مستودع الزئبق 
© ضرورة تناول الغذاء الصحى الغنى بعنصری الکا لسّیوم والقوسفور 
© ضرورة وجود مسافات بين قضبان السکك الحديدية 
© یحیط القفص الصدری بالقلب والرئتین 


(؟) (۱) اکتب الصطلح العلمی تلعبارات الاتید. 
© جهاز مسئول عن التنسیق بين أنجهزة الجسم 
© غاز عدیم انلون مکون أساسی لجمیع الرکبات البروتينية 
© آماکن تقابل الغظام وتسمح با لحرکة 
© ترمومتر تدریجه يبدأ من ۳۵ حتی؟ ۶ درجة مئوية 
( ب )اذكو وظيفة واحدة لكل من : 
0 الخیخ ® الذوتار © الیزان الزتبر کی 


( 1 ) ماذا یحدث فى الحالات الآتية + 
© وضع شزيط من اناغنسیوم فى مخبار یحتوی على غاز النیتروجین 
© شرب میات كبيرة من الشرویات الغازية 
(۳) کانت جمیع الواد التی یستخدمها الاتسان جيدة التوصیل للحرارة 
© تکثیف غاز النیتروجین 
( ب ) قفاون بين الكتلة والوزن من حیث : 
(0 وحدة القياس © أداة القیاس 


.اا تش شوج سس 


| هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخزی 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت ,ترام هسام سصي عون 


ا ماهرفي العلوم. اهتحاتان لملحافظات عل وم 5 ب 
١( )2‏ )ضع علامة (م ) أو علامة ( × ) أمام كل عبارة من العبارات الآتية : 
© الكحول هو السائل المستخدم فى الترمومتر الطبى 
© یعتبر مفصل الكتف من المفاصل واسعة الحركة 
© تصنع أوانى الطهی من البلاستيك ٠‏ 
© تنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن 
(ب ) انظر إلى الشكل المقابل واجب عن الأسئلة . 
ما تدل عليه الأرقام : 


. أكمل ما ياتى‎ ) ١١): 
الأجهزة التى تستخدم فى قياس رجات الحرارة هی‎ © 
یترحب الجهاز العصبی المركزى من‎ © 
يتم تحضير الأكسجيّن فى العمل من محلول‎ © 
ثانى أكسيد المنجنيز‎ 
كتلة جسم على سطح الأرض ۵ كجم فإن كتلة نفس الجسم على سطح‎ © 


© يجب عدم القفز من الأماكن المرتفعة وذلك لتجنب حدوث ۰۰.۰ فى جهاز 
الحركة فى الانسان 

( ب ) آذکو وظيفة أو فائدة واحدة لكل من : 

0 الترمومتر المكوى © الثلج الجاف 

© النحاس المسخن فى تجرية تحضير غاز النيتروجين 


۴ هذا سل حمرى على موقم فاكرولى الأعليس ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخری 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت ,ترام هسام عون 


ا ماهرقي العلوم 
( ۲ ) اکتب المصطلح العلمى للعبارات الآتية. 
6 مقدار ما يحتويه الجسم من مادة 
© أتواع من العضلات تعمل تلقائياً ولا تستطيع أن تتحكم فيها 
© غازيستعمل فى صناعة المياه الغازية 
© جزء المخ المسئول عن تنظيم العمليات اللاإرادية بالجسم 
© غازينتج بوفرة من النباتات الخضراء خلال عمليّة البناء الضوئن 
( ب ) علل دا يأتى . 
© يستخدم الالومنيوم فى صناعة أوانى الطهی 
© توجد غضاريف بين فقرات العمود الفقّرزى 
© يتم حديثاً ملء الإطارات للطائرات وا لسیارات بغاز النیتروجین 


( 1 )اختو الإجابة الصحيحة مما بين القوشين ؛ 
© من المواد التى توصل الحرارةبَطريقة :جيدة 
[ البلاستیك ‏ الهواء أ الخشب أ) الزئيق 
© جزء من الجهاز العصبی مسئول عن الأفعال المنعكسة هو 
[ الخ © الخیخ 4 النخاعالمستطيل أ» الحبل الشوكى ] 
© من خصائص غاز الأكسجين انه النویان فى الماء 
[ قلیل ‏ سريع 4 عديم ‏ أ» جمیع ‌ماسبق ] 
© إذا كان وزن جسم على سطح الأرض " نيوتن فان وزنه على سطح القمریکون 
[ "تيون 4 .+5 تيوتن 6 ج نيوتن 6 ١نيوتن‏ ] 
© غازاثانى أكسيد الکربون يعكر ماء الجير الرائق وتتكون مادة 
[أكسيد:كالسيوم أ كربونات كالسيوم أ هيدر وكسيد كالسيوم أ الکربون ] 
(ت ) ماذا يحدث فى الحالات الآتية : 
(0 تفاعل الأكسجين مع النيتروجين عند حدوث البرق 
© عدم وجود اختناق فى الأنبوبة الشعرية للترمومتر الطبى 
© لو كانت جميع عظام الإتسان ملتحمة مع بعضها 


؟]. هذا العمل حمرى على موقم فاكرولى الأعليس ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخری 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.c‏ || ftps:‏ 


() (۱) ضع علامة ( ) أو علامة ( × ) آمام کل عبارة من العبارات الآتية : 
© الوزن هو قوة جذب الأرض للجسم وتؤثر هذه القوة دائماً تجاه مركز الأرض ( 
© يتكون جزین غازثاتى أكسيد الكربون من نرة أكسجين مرتبطة مع ذرتين كريون ( 
© تدریج الترمومتر الطبی بيدأ من درجة حرارة ؟ ۳ درجة سيليزية إلى ۵ ۶ درجه سيليّزية ( 
© غازالأوزون يتكون من ثلاث ذرات أكسجين ) 
© الکیلو جرام يساوى ۱۰۰۰ جرام وهو ما يكافئ لتراً من اداء القطر ( 
© عظمة العضد وعظمتا الساعد من مكونات الطرفين السقلیین ) 


( ب )آذكو اثنين فقط من وسائل المحافظة على الجهاز العصبى 


کر مهن محافظا 7 ے۷ 


Cas‏ تا 
(د) (۱) آکمل ما یأتی . 
6 عدد الأعصاب الشوكية وعدد الأعصاب المخية 
© ينتج غاز الأكسجين من غملية بينما ينتج غازثانى أكسيد الكريون 


© تنتقل الحرارة من الجسم ۰۰۰۰ فى درجة الحرارة إلى الجسم ۰۰۰۰ فى درجة الحرارة 
© كلما زادت كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم زادت 


( ب ) علل لما يأتى : 
© وجود مسافات بين قضبان السكك الحديدية 
© غازالأوزون هام جداً فى الطبيعة 


۴ هذا سل حمرى على موقم فاكرولى الأعليس ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخری 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت دمه,تراممسامع_سصيي || tps:‏ 


ا ماهرقي العلوم اهتحاتان المحافظات عل وم 5 ب 
(ک) ١(‏ )اذكو انصطلح العلمى الدال على كل مما يأتى . 
© المصدرالرئيسى لتحضير غاز النيتروجين فى المعمل 
© مواد لا تسمح بمرور الحرارة خلا لها 
© ما يريط العضلات بالعظام 
© غازيعكرماء الجير الرائق 
© وحدة بناء الجهاز العصبى 


( ب )(0 فسر : يستخدم الزئبق فى صناعة الترمومترات 


0 (١)م‏ هی وظيفة كلمن : 
© فوق أكسيد الميدروجين فى تحضير الأكسجين فى المعمل 
© الميزان الزنبر کی 
© الترمومتر الئوی 


( ب ) آختتو ال جابة الصحيحة مما بين القوسین : 
© كن من تفاصل واسعة الحركة مقصل 
[ الركبة » الفخن ‏ الكوع ‏ الجمجمة ] 
© اندرجة | لسيليزية هی وحدة قياس 
[ الوزن أ» درجة الحرارة أ الحجوم أ الکتلة ] 
© أفضل العادن فى توصیل الحرارة هی 
[ الألومتيوم ‏ النحاس ؟ الحدید ‏ الزثبق ] 


| هذا العمل حمری على موقم ذاكرولى التعليمى ولا سمح پنشره فى أى مواقم آخزی 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت دمه,تراممسامع_سصيص | ftps:‏ 


ا ماهرفي العلوم. 
© يتكون القفص الصدرى فى الاتسان من 
1 
© يتواجد الأكسجين فى الغلاف الجوى فى الحالة الغازية فى صورة جزيئات 
[ یه O, û, O 4» O,‏ 


() (۱) صوب ما تحته خط فى العبارات الآتية . 
© كريونات الكالسيوم يستخدم فى تحضير غاز النيترو جين 
© يوجد اختناق بين المستودع ويداية الأنبوبة الشعرية فى الترمومتر المثوى 
© تقل كتلة المواد بعد اتحادها بالأكحسجين 
© الحبل الشوكى يتحكم فى ضريات القلب 
© يسمى النيتروجين بالازوت ومعناه (غاز الحياة) 
(ت) جسم کتلته على سطح الأرض " كجم آحسب : 
© وزنه على سطح الأرض © وزته على سطح القمر 


۴ سس __) 
امتحان محافظة الإسماعيلية ۲۰۱۷ 


(1) اختو ال چابة الصحيحة مما بين القوسین : 
© النیوتن یساوی تقزیباً وزن جسم کتلته 
f ٩۰۰ 6 ¥ [‏ معا CC‏ مدمه 
)من الفاضل الكابتة مفصل. 
[ الكتف 4 الفخن أ» الكوع 6 الجمجمة 
© شك اتحاد الأکسجین مع العناصر سريعاً ویتتج حرارة وضوء يسمى 
[ تأكسد 4 احتراق ؟ تعادل ‏ انحلال 
© حدد أى من الواد التالية أسرع E‏ تنس راز 
[ الالومتیوم © الحدید ‏ النحاس الزجاج 
یدخل فى تركيب الأسمدة 


الأحتسجين 6 التيتروجين 64 خكاتى أكسيد الکریون ‏ الکلور ] 


۴ هذا بل حمرى على موقم فاكرولى التعلیمی ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخری 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت ,ترام هسام عون 


اطاهرقي العل وم امتحتان المحافظان عن وم باب 
( ب ) قطعة من الصخر وضعت فى إحدى كفتى ميزان وكان مجموع كتل 
الأثقال التی وضعت فى الكفة الأخرى لکی يتزن الکفتین یساوی ۳۰۰ جرام 
آجب عما یأتی + 
© ما هی كتلة قطعة الصخر ٩‏ 
© ما وزن قطعة الصخر ؟ 
© ما اثرتغییر المكان على کل من كتلة ووزن قطعة الصخر ٩‏ 


63 ( )ضع علامة  (‏ ) أو علامة ( × ) آمام کل عبارة من العبارات الآقية ٠‏ 
© يستخدم الترمومتر الئوی لقياس درجة حرارة الإتسان ) 
© المخيخ هو ال مسئول عن المحافظة على توازن الجسم أثناء تأدية الحركة ( 
© تصنع أواتى الطهى والغلايات من البلاستيكٌ 0 
© يستخدم الزئبق فى الترمومترات لأنه|مادة منتظمه التمدد 0 
© الكتلة هی مقدار جنب الأرض للجسم 2 
© الطرفان السفليان يتصلان بعظام الکتف 2 
( ب ) ماذا يحدث عند ٩‏ 

© وضع شريط ماغنسيوم مشتعل فى مُخبار به غازثاتى أكسيد الكربون 
© ملامسة يدلا لَجسم سأخن فجا 


(۳) (۱) اکتب الصّظلح العلمی تلعبارات الاتید. 
© نوع من العضلات تعمل تلقائياً ولا تستطیع التحکم فيها 
© مواد لا تسمح بانتقال الحرارة خلالها 
© لهب يُستخدم فى قطع ولحام المعادن 
© مركزانتحكم الرئيسى فى جسم الإنسان 
(ت)ها دور کل من ٩‏ 
© الخميرة هى صناعة الخبز 
© طبقة الأوزون فى الغلاف الجوی 


| هذا العمل حمرى على موقم اكرول التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخزی 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍzakrooly.e ps: | (www.‏ 


ا ماهرفي العل وم 
( م ) آنظر إلى الشكل النی أمامك ثم أجب : 
(0 ما اسم هذا الشكل 5 
© اکتب ما تشير إليه الأرقام . 


() (؟) كمل ما ياتى . 
() تقاس الكتلة باستخدام الميزان ذو 
© ينتج غاز الأكسجين بوفرة من 
© الحرارة هی صورة من صور 
فى درجة الحرارة إلى الجسم الأقل فى درجة الحرارة 
© العضلات ترتبط بالعظام عن طريق 
بين فقرات العمود الفقارى تمنع احتكاكها 
© الجهاز العصبی الطرفى يتكون من الأعصاب 
( ت ) علل لما يأتى : 
© تستخدم اللابس الصوفية الثقيلة فى فصل الشتاء 
© تعزل أعمدة لكبارى المصنوعة من الحديد عن الهواء الرطب بالدهانات 
© عدم الإسرّاف فئ/تناؤل اواد المنبهة كالقهوة 


م۳ 
© وحدة قياس الکتلة هی ووحدة قياس الوزن هی 
© مركز التحکم الرئیسی فى جسمك هو ویوجد بداخل علبة عظمية 


؟ هذا العمل حمرى على موقم کرنیاتملیمی ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخری 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.e‏ || tps:‏ 


ا ماهرقي العلوعم اهتحانان المحافظات عل وم > ب 
(ب ) آذکو وظيفة أو أهمية واحدة : 
© القفص الصدری © لهب الاحسی استیلین 


(5) (۲) اختر الا جابة الصحيحة مما بين القوسین : 
© آیهما اسرع توصيلاً نلحرارة 
[ الحدید ) التحاس ا الألومنيوم 
© أى مما یلی من الفاصل محدودة الحركة 
[ الکتف © العصم. 6 الکوع 6 الفخن ] 
© إذا كان وزن الجسم على سطح الأرض نیوتن فان وزته على سظح القمر 
[ ۱حجم 4 نیوتن. ۰ کجم 4 
© أى الغازات التالية توجد بنسبة أكبر فى الوا ء الجوی 
[ الحسجین ‏ النیتروجین »© الأوزون أ» ثانى أكسيد الکریون ] 
© أى مما یلی مسئول عن الحافظة على توازن الجسم 
[ النخاع المستطيل 4 النصفان الکرویان »+ الحبل الشوکی ‏ المخيخ ] 
( ت ) مافا يحدث فى الحالات الآتية . 
© تعرض مشتمار تبلل بالاء عدة أيام لجو رطب 
© الإسراف فى تتاول المواد المنبهة 


(۲) (1) صوب ما تحتّة خط فى العبارات الآتية : 
© الوّزن مقدارثابت لا يتغير بتغير المكان 
© محور الخلية العصبية مغلف بطبقة جيلاتينية 
© السائل الستخدم فى الترمومتر هو الکحول 
© یحضر غاز الأكسجين من تفکك محلول فوق أكسيد الهیدروجین 
فى وجود ثانی أكسيد الکریون 
© یخرج من المخ ۱۰ آزواج تعرف بالأعصاب المخية 


| هذا العمل حمرى على موقم اكرول التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخری 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت ,ترام هسام وج 


اطاهرق العلوم. اهتحانان اللمحافظاتن عل وم 5 ب 
(ب ) علل لما يأتى . 
© يجمع النيتروجين بإزاحة الماء لأسفل أثناء تحضيره فى المعمل 
© وجود اختناق فى الأنبوبة الشعرية للترمومتر الطبى 


(2) (1) أذكر انصطلح العلمى الدال على كل مما ياتى . 
© قوة جذب الأرض للجسم 
© غازيتكون من ثلاث ذرات أكسجين 
© المواد التى لا تسمح بسريان الحرارة خلالها 
© غازيستخدم فى تخزين البترول وبعض المواد القابلة للاشتعال 
© عضو مسئول عن الأفعال المنعكسة للجسم 
( ب )اكقب البيانات التى تدل عليها الأرقام فى الشكل الوضح بالرسم : 
(0 المادة (۱) هی 
© السائل (؟) هو 


(0) ( ۱ ) آذکو اتصطلح الغلمى الدال على كل مما يأتى : 
© مؤشر للتعبير عن مدى سخونة أو برودة الجسم 
© غازیتکون من ثلاث ذرات أكسجين 
(۳) مسئول عن الأفعال المتعكسة 
( ت ) ما آهمية کل من : 
© الأوتار 


؟] هذا العمل حمرى على موقم کرنیاتملیمی ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخری 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت ,ترام هسام عون 


اطاهرفي العلوم. 

(ک) (۲) آنظر الشكل الذى أمامك ثم آجب عن الآتى . 
© يستخدم الجهازفى تحضير غاز 
© اکتب ما تدل عليه الأرقام (1) ؟ ) 7 ) 
© اذكر استخدامين للغاز الناتج 


( ت ) قاون بين : المفاصل محدودة الحركة والمفاصل واسغة الحركة ٩‏ 


(۲) ضع علامة ( ⁄ ) أوعلامة ( ) أمام کل عبّارة من العبارات الآتية . 
© يتركب العمود الفقارى من ۲۳ فقرة غظمية 
© النحاس والالومتیوم من المواد جيدة التوصيّل للحرارة 
© ينتج غازالنيتروجين من احتراق الشمعة 
© نسبة الأكسجين ثابتة فى الهواء الجوئ بالرغم من استهلاكه 
فى عمليات التنفس والاحتراق 
( ب ) علل لما يأتى : 
© يوجد اختناق فى الترمومتز الطب 
© من الخطا الإسراف فی تناول القهوة 
© یستخدم غاز النیتروجین فى ملء الاطارات للطائرات والسیارات 


() (١)أكمل‏ ما ياتى . 
(۱)پییشی ایر ساگ بين درجتی حرارة ۰۰۰۰۰۰۰ و عد ری 


(ت)إذا كانت كتلة جسم على سطح الأرض = 5٠‏ کحم أحسب : 
© وزن الجسم على سطح الأرض © وزن الجسم على سطح القمر 


| هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أثرى 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت ,ترام هسام وان 


ا ماهرقي العل وم امتحانات المحافظات عل وم > ب 
(ه) (۲) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 
© يستخدم ثانى أكسيد النجنیز عند تحضير غاز الأكسجين كعامل 
[ مختزل 4 موؤكسد أ) مساعد 
© التشابك العصبی هو اتصال بين الخلايا العصبية بواسطة 
[ التفرعات الشجيرية أ التضرعات اللانهائية ‏ » صل‌ماسبق ] 
© تقوم النباتات الخضراء بعملية ۰۰۰ لبناء أجسامها وتکوین الغذاء للكائنات الحية 
[ التنفس 6 الاحتراق. 6 البناء الضوئی ‏ ] 
( ت ) ماذا يحدث : 
© عند تناول غذاء فقير بعنصرى الكالسيوم والفوشفور وكذلك فيتامين (د) 
© تعرض مسمار حديد مبلل بالماء للهواء الرطب عدة أيام 


() (۱) اکمل ما ياتى : 
© يبدأ تدریج الترمومتر الطبی من درجة حرارة 
© فى عملية البّناء الضونی یمتص النبات غاز 
© من أمثلة الواد رديئة التوصیل للحرارة 
© یتکون الهیکل المحورئ فى جسم الانسان من ۰.۰.۰.۰۰۰۰ و ۰۰۰۰۰۰۰۰-۰ و ند 
(©).الكتلة مقدار خابت لا یتغیر بتغیر 
( ب ) آکر أهمية واحدة لكل من : 
© هب الاكسى استیلین © الغضاریف 


© (/) اغتو ال جابة الصحيحة مما بين القوسين . 
© إذا كان وزتك على سطح الأرض هو ٠٠١‏ نيوتن فان وزنك على سطح القمر 


نتوين٠١‎ 6  نتوين‎ ٠١٠١ 6 »نیوتن‎ 


؟] هذا ال حمرى على موقم ذاكرولى الأعلي ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أثري 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت tps: || www.zakrooly. com‏ 


ا ماهرفي العلوم. امتحانات المحافظات علوم > ب 


© عند وضع شريط ماغنسيوم فى مخبار یحتوی على غازثاتى أكسيد الکریون 
يتكون على جدار المخبار عنصر 
[ الكريون © النيتروجين © الماغنسيوم أ» الأحسجين ] 
8 عد امسن توسيلاً حرا 
[ الالومنيوم © النحاس ‏ الحديد أ» الزجاج ] 
© كل مما يلى من خواص الزئبق كسائل ترمومترى ما عدا 
[ جيد التوصيل للحرارة » مادة منتظمة التمدد ) يعطى مدى محدود 
لقياس درجة الحرارة ؟ " لا یلتصق بجدار الأنبوبة الشعرية ] 
© کل مما یلی من مکوتات المخ ما عدا 
[ النصضين الکرویین ) الخیخ أ النخاع الستطیل ‏ الحبل الشوکی ] 
( ب ) أذكو السیب العلمی لكل مما یلی + 
© غازالأوزون هام جداً فى الطبيغة 
© |صابة النخاع المستطيل توّدی إلى الوفاة 


(1) آذکو المصطلح العلمی الدال على کل مما يأتى . 
© مواد تسمخ بمرور الحرارة خلالها 
© قوة جذب الارض للأجسام 
© أريطة تربظ العضلات بالعظام 
© غاز یستخدم فی صناعة التشادر 
© استجابة تلقائية سريعة عند تعرض الجسم لؤثر خارجی 
(ب ) ماقا یحدث إذا : 
© تعرض مسمار مبلل بالاء عدة آیام لجو رطب 
© تعرض الانسان المستمر تلضوضاء 


تفوقك في أي مذكرة علیها العلامة دي 
www.facebook.com/groups/zakrolypr6‏ 


ص222 - 


| هذا العمل حمری على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخزی 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.c‏ || tps:‏ 


الماهرفى العل وم امتحاتات المحافظات علوم 5 ب 


3 ( !)ضع علامة ( ⁄ ) أو علامة ( × ) آمام كل عبارة من العبارات الآتية ١‏ 
© یستخدم الترمومتر المثوى فى قياس درجة حرارة السوائل المختلفة 
© یستخدم الیزان الرقمی فى قياس الوزن 
© مفصل المعصم من المفاصل واسعة الحركة 
© تنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد 
© يحتل غاز الأكسجين ۸ 1۷ من مكونات الهواء الجخوی 


(ب ) © أفظو الشكل الذى أمامك ثم أجب عن الآتق : 


ری ان سا ی )سسح| 
ا احا لز سس 


© الحرارة هی صورة من صور 
© عدد الأعصاب الخية فى جسم الاتسان 


(©) (۱)اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين : 
(0 الكوكب النی یکون عليه وزن الجسم یساوی ٠‏ أمثال وزنه على القمر هو 
[ الأرضص © الریخ ‏ الشتری ] 


؟] هذا العمل حمرى على موقم اکرولی الأعليس ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أثري 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت ,ترام هسام عون 


اماهرفي العلوم 
© من أمثلة المواد جيدة التوصيل للحرارة 
[ الزجاج 4 الحدید ‏ الخشب ] 
© يتكون جسم الخلية العصبية من 
[ نواة أ سیتوبلازم وغشاء بلازمی ‏ جمیع‌ماسبق ] 
© غازيمكن تحضيره باستخدام مسحوق كريونات الكالسيوم وحمض 
| لهید روکوريك المخفف 
[ الأكسجين 4 الهیدروجین » ثانى أكسيد الکریون ] 
© وزن جسم کتلته ۱۰ كيلو جرام على سطح الأرض يساو تقریبا 
[ ۱۰نیوتن ر ٠٠١‏ نيوتن 4 ۰۰۰نیوتن ] 
© يشكل غاز الأكسجين نسبة من الغلاف الجوی تلارض 
۸٩۹ 4 ۷۸ 4 ZN]‏ ] 
( ت )أذكر آهمية واحدة لكل من + 
( المفاصل © طبقة الأوزون 


( 1 )اكتب المصطلح العلمى للعبارات الأتية. 
© غازيستخدم فى صناعة الیاه الغازية 
© أربطة تريط الغضلات بالعظام 
© مقدارما حتويه الجسم من مادة 
© آداة تستخدم فى قياس درجة حرارة الواد السائلة 
( ت ) صل من العمود (1) ما يناسيه من العمود (ب ): 
)1( (ب) 
© النحاس | © منالمواد رديئة انتوصیل تلحرارة 
© البلاستيك | © يوصل الحرارة أسرع من الالومنیوم 
© الزئيق © سائل يستخدم لتطهير الترمومترات قبل الاستخدام 
© الكحول . | © سائل يستخدم فى صناعة الترمومترات 


۷ هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أخرى 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت صرمم,برامم‌مامد وج 


الماهرفي العلتوم ‏ - امتحانات الحافظان عل وم 5 ب 


١ ( )©(‏ )لاحظالشكل التالی للحبل الشوكى واكتب البيانات على الرسم ٠‏ 


(ب ) علل لما يأتى : 

(0 تصنع أواتى الطهى من الالومنيوم 

© يستخدم النيتروجين فى ملء إطارات الطائرات والسيارات 

( م ) ماذا يحدت فى الحالات الآتية : 

© تعرض مسمار من الحديد مبلل بالماء عدة أييام تجو رطب 
© عدم وجود اختناق فوق مستودع الزئبق فى الترمومتر الطبى 


١ (‏ ) اختو الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 
© أى مما يلى من افاصل محدودة الحركة مفصل 
[ الكوخع أ» الفخن أ» الرسغ ‏ الکتف 
© كتلة جسم على سطخ القمر ۵۰ كجم فتكون كتلته على سطح الأرض 
[ ٠ه‏ كجم ) ٠١‏ ڪجم أ ٣۰۰‏ ڪجم ) ۵۰۰ كجم 
© عند وضع شریّط من الماغنسيوم المشتعل فى مخباریحتوی على غاز ثاتى 
أكسيد الکریون يتكون على جدار المخبار عنصر 
[ الأحسجين أ) النيتروجين أ الکربون 4 الماغنسيوم 
© كل مما يلى مادة موصلة تلحرارة ما عدا 
[ الحديد أ» النحاس الالومنيوم 8 البلاستيك 
© يدخل غاز النیتروجین فى صناعة 
[ مطفاة الحریق أ» المياهالغازية 4 الأسمدة أ» الثلجالجاف 


سس( = 


؟] هذا ال حمرى على موقم اکرولی العليس ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخری 
"' لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت ,ترام هسام عون 


اطاهرفي العلوم امتحانات المحافظات علوم ٩‏ ب 


(ب ) مافا يحدث فى الحالات الآتية : 

© تعرض مسمار مبلل با ماء فترة طويلة لجو رطب 

© الإسراف فى تناول الواد النبهة كالقهوة والشاى 

© لا يوجد اختناق فوق مستودع الزتبق فى الترمومتر الطبى 


(5) (۲) اکتب المصطلح العلمى للعبارات الآتية. 
© مركب كيميائى ينحل فى وجود ثانى أكسيد النجتیز إلى مّاء واحسجين 
© آداة تستخدم لقياس وزن الأجسام 
© استجابة تلقائية سريعة عند تعرض التجسملمؤثر خارجی 
© المواد التى تسمح بانتقال الحرارة خلا لها 
© غازيستخدم فى تخزين البترول وبعض المواة القابلة للاشتعال 
(ب )(0آفظو للشكل الذى أمنامك ثم آجب عن الآتى : 
السائل (۱) هو 
المادة(؟ )هى 


© كيف یجمع الغاز ؟ ولاذا 8 


0 (۱) اکمل مٌایاتی : 
(© يجب تناول الغداء الصحی الغنی بعنصری الکالسیوم والقسفور لتجتب 
ال ضابة بأمراض 
© غاز سمی بالازوت ومعناها عدیم الحياة لأنه لا يساعد على الاشتعال هو 
(۳) عدد الأعصاب الشوكية 
© يستخدم الترمومتر الطبی فى 
( ت) جسم کتلته على سطح الأرض = ۱۲ کجم أحعب : 
© وزته على سطح الأرض © وزنه على سطح القمر 


هذا العمل حمری على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح پنشره فى أى مواقم آخزی 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت ,ترام هسام عون 


اطاهرفی العلوم 
() (۱) علل نا ياتى . 

© يحيط القفص الصدری بالقلب والرئتین 
© طبقة الأوزون لها أهمية بالغة فى حياة الکائنات على سطح الأرض 
© يختلف وزن أى جسم باختلاف الكوكب الموجود عليه 
© يستخدم الهواء فى صناعة النوافن الزجاجية العازلة للحرارة 

( ب ) صمحم ما تحته خط : 
© من أمثلة العضلات اللاإرادية عضلات الوجة 
© فى عمليات التنفس والاحتراق يستهلك غاز ثانى أكسيد الكريون 
© يعتبر الحديد أسرع العادن توصيلاً للحرازة 
© تقع مراكز التفكير والتذكر فى النضاع المستطيل 


6 ف اج اي 
کک( ہک استعان افع انسوادی الجدیه ۲۳۰۷ کک 


بوفرة من النباتات أثناء عملية البناء الضوئى 
فى قياس درجة حرارة الماء 
فى إنتاج الأسمدة ومخصبات التربة 
( ت )أذكو أهمية کل من : 
© لهب الاكسى استيلين 
© الميزان الزنبرکی 
© فلز النحاس الساخن عند تحضير النيتروجين من الهواء 
© طبقة الأوزون 


(5) (۱) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين . 
© ليست من عظام الطرف العلوی 


بنشره فى أى مواقم آخری 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.c|‏ | tps:‏ 


المطاهرفي العلوم. امنحانان اللمحافظات عل وم 5 ب 
© عندما تحترق كتلة من سلك التنظيف المصنوع من الحديد فى الهواء مع 
[ تزداد » تنقص 6 

© معدن سائل فضى اللون [ الحدید 4 التحاس 0 
© عدد الأعصاب الشوكية للإنسان 

[ ؟١زوجاً|‏ 4 ۳١‏ زوجاً ‏ ۳۳ زوا 
( ت ) أذكو آضرارالادمان على الجهاز العصبی ٩‏ یکتضی باخنین 
(-) علل لما يأتى . 
© يتم عزل أعمدة الکباری الحديدية عن آلهواء بالدهانات 
© یستخدم غازثانى أكسيد الکریون فى [طفاء الخراتق 


۳ (1) ضم علامة  (‏ ) أو علامة( × ) أمام کل عبارة من العبارات الآتية . 
© كتلة الجسم مقدار ثابت فى أى مکان 
© تستخدم اسطوانات من غاز الحسجین أثناء تلق الجبار 
© يجمع غازثانئ أكسيد الكزيون بإزاحة الماء لأسفل 
© يعتبر الحديك والنحآس مواد موضلة للحرارة 0 
© تنتقل النبضنات العصبيّة خلال ليف عصبى حسى إلى الحبل الشوكى ( 
(ب ) ماذا يحدث عند : 
(0:إمرارغازثانى أكسيد الکریون (,(676)فی محلول هيدروكسيد كالسيوم (ماء جير) 
© عدم قرك مسافات بين قضبان السكة الحديدية 
© (ضافة القليل من الماء على ناتج إشعال شريط اداغنسیوم فى النيتروجين 


0© (۱) قارن بین كل من . 
أوجه المقارنة العضلات الإرادية العضلات اللاإرادية 


هذا العمل حمری على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخزی 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت ,ترام هسام عون 


اطاضرق العلوم. اهتحانان المحافظات عل وم 5 ن 
( ت ) جسم وزنه على سطح الأرض ۳۰۰ نیوتن أأحسب : 
۵ کتلته على سطح الأرض © کتلته على سطح القمر . 
 (‏ ) آنظر إلى رسم الترمومتر الطبی الذى أمامك ثم أجب : 
© اکتب ما تشير الیه الأرقام . 


زر امتحان محافظة جنوبسيناء ۰۷ ۰ )سح 

( 1 ) أكمل ما ياتى : 

© يبدأ تدريج الترمومتر الطبی بدرجة حرارة 

© يستخدم فوق أكسيد الهیدروجین فى تحضير غاز 

© يشكل النیترولجین ٠...‏ الغلاف الجوى 

© من انواد ردينة التوضيل للحرارة 

(ب ) علل لما يأتى : 

© یحیطالقفص الصدرى بالقلب والرئتین 

© يجمع غاز الأكسجين بازاحة الماء لأسفل 


( م ) قاون بین كل من : 


؟] هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى الأعليى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخری 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.c‏ || ftps:‏ 


الاهرق العلوم. امتحانات المحافظات عل وم 5 ب 


(5) (۱) ضع علامة (/ ) أو علامة ( × ) أمام كل عبارة من العبارات الآتية . 
© الالومنيوم يوصل الحرارة أسرع من التحاس 
© مفصل العصم من المفاصل واسعة الحركة 
© يستخدم غازالأكسجين فى التبريد 
© الوزن مقدارثابت لا يتغير بتغير المكان 
وات ) آذکو استخداماً واحداً تکل من : 
© الواد جيدة التوصیل للحرارة © اتاد رديئة التوصیل للحرارة 
( م ) آنظر إلى الشکل القابل ثم اجب : 
0© ما اسم هذا الشکل ٩‏ 
© نهم یستخدم هذا الشکل ٩‏ 
© اذكو اسم السائل الستخدم فى صناعته 


( ! ) اختو الإجابة الصحيحة مما بين القوسین . 
© إذا كان وزن جسم على سطح الأرض ۴۰ نيوتن فان كتلته تساوى 
1[ ڪجم ي ٣۰‏ ڪجم ) ۰۰ ڪجم ي ۰۰ كجم ] 
© تستهلك عمليات التنفس والاحتراق غاز 
[ النیتروجین. ي الارجون © الأكسجين ) ثانى أكسيد الكربون ] 
© كل مما يلى من المواد جيدة التوصيل للحرارة ما عدا 
[ الحديد © الزجاج أ» النحاس ؟ الالومنيوم ] 
© تعتمد عملية البناء الضوئى فى النبات على وجود غاز 
[ الأحسجين أ النيتروجين ) ثانى أكسيد الکریون ‏ الأوزون ] 
( ت )ماذا يحدث فى الحالات الآتية : 
© عندما تضع يديك فجأة على جسم ساخن 
© زيادة نسبة غازثاتى أكسيد الکریون باستمرار فى الغلاف الجوى 


هذا العمل حمری على موقم خاکرونی التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخزی 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.c‏ || ftps:‏ 


ا ماهرفي العلوم. امهتحانات المحافظات عل وم 5 ب 
( م ) آذکر أهمية واحدة لكل من : 
© الغضاريف © غازالنيتروجين 


(2) (۱) اکتب اتصطلح العلمى للعبارات الآتية: 

© قوة جذب الأرض للأجسام 

© غازيعكرماء الجیر اترائق 

© عضو يتركب من ۳۳ فقرة عظمية 

© غاز ضرورى لحدوث عملية البناء 

(ب )صل من العمود ( / ) ما يتاسبه من العمود (ت ) : 

)1( (ت) 
© الأعصاب المخية © مسئول تن تتظیم العمليات اللاإرادية 
© الأعصاب الشوكية | © مسئول عن تنظيم الحركات الإرادية 
© النخاع المستطيل © مسئؤل عن الأفعال المنعكسة 
© الحبل الشوحی © عندها ۳۱ زوجاً 
© عددها ۲ زوجاً 


۳۳ آمتجان مطفقة سی ۷ے 
(ل) أكمل ما ياتى . 

© تقاس الكتلة باستخدام 

© غاز النیتروجین يمثل نسبة 

حجم الفلاف الجوى 

© اعدد ال#عصاب الشوكية 

© يمكن قياس وزن الأجسام باستخدام 

© يتم تحضير غاز الأكسجين من 


تفوقك في أي مذكرة علیها العلامة دي 
www.facebook.com/groups/zakrolypr6‏ 


؟] هذا العمل حمرى على موقم ذاکرولی الأعليس ولا يسمح بنشره فی أى مواقم آخری 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت ,ترام هسام عون 


ا ماهرقي العلوم. أمت<تات المحافظات عل وم > ب 
(گ) أذكو احصطلح العلمى الدال على كل مما يأتى . / 
0 أماكن تقابل العظام وتسمح بالحركة 
© غازینتج من النباتات الخضراء خلال عملية البتاء الضوئى 
© أداة تستخدم فى قياس درجة حرارة الإتسان 
© مقدارما يحتويه الجسم من مادة 


159 )ماقا وحدة عند 
© إدخال شريط ماغنسيوم مشتعل داخل منخبّار مملوء بغاز النیتروجین 
© إمرار غاز ثانی أكسيد الکریون علی ماء انجیّر الرائق 
(ب ) علل لما يأتى : 
© تصنع آوانی الطهی من الا لومنیوم بینما تصنع القابض من البلاستيك أو الخشب 
© غازالأوزون هام جداً فى الطبيّعة 
© إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة 


3 ( ! ) من الشكل الذى أمَامك أكمل ما يأتى . 


(ب ) [ذا كانت كتلة جسم تساوی ۳۰ کجم على سطح الأرض أحسب : 
© وزته على سطح الأرض © وزنه على سطح القمر 
( حه ) ضم علامة ( 7 ) أو علامة ( × ) آمام کل عبارة من العبارات الآتية . 
© تتتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن 

© يستخدم النیتروجین السائل فى علاج الأورام الجلدية 

© الزئبق جيد التوصيل للحرارة 


١‏ هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى هی ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أثري 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.c‏ عون 


الللسرفي العلبتو 2 الإ _اتخدات الفط علدب 
ma awi 7*09‏ )سس 
7( ما 
(د) ١١‏ )أكمل ما ياتى . 

© یقاس الوزن باستخدام ووحدة قیاسه هی 


© يستخدم الترمومتر الئوی لقیاس درجة حرارة 


© یتکون الماء من اتحاد ذرة أكسجين مع ذرتی 

© یترحب العمود الفقاری من 

(ب ) علل لما يأتى : 

() یجمع غاز ثانی أكسيد الکریون بازاحة الهواء إلى آعلی 

© بالرغم من أن أكسجين الهواء الجوی يتم استهلاکه فى عملیات التتفس 
الا أن نسبته ثابتة فى الخلاف الجوی 


() (۱) آذعر انصطلح العلمی الدال على کل مما یأتی : 
© مقدار ما یحتویه الجسم من مادة 
© لهب یستخدم في قطع ولحام العادن 
© مركز التحکم الرئیسی فى جسم الاتسان 
© غازيستخدم فى ضناعة الفولاذ الذى لا يصدأ 
© مؤشر یساعدتافی التعبير عن مدى سخونة أو برودة أى جسم 
( ب ) آذگو وظيفة واحدة لكل من : 
© الميزان ذو الكفة الواحدة 
© محلول هيدر وكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم عند تحضير غاز النتيروجين 
من الهواء الجوى 
(۳) طبقة الأوزون 


هذا العمل حمری على موقم خاکرونی التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخزی 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت 0mڍwww.zakrooly.c‏ | tps:‏ 


اطاهرفي العلوم امتحانات المحافظات علوم > ب 
(1) ضع علامة ( ⁄Z‏ ) أو علامة ( × ) آمام کل عبارة من العبارات الآتية . 
© من العوامل التی یتوقف علیها الوزن کتلة الجسم 
© من الواد رديئة التوصيل للحرارة الزئبق 
© يبلغ عدد الأعصاب الخية ۲۶ فرداً من الأعصاب 
© يمثل غاز النیتروجین 1۸۷ من حجم الغلاف الجوی 
© تصنع آوانی الطهی من البلاستيك 
( ب ) ماذا يحدث فى الحالات الآتية : 
© الإسراف فى تناول المواد المنبهة كالقهؤة وغیرها (يكتفى بإجابة واحدة) 
© وضع شريط من ال ماغنسيوم الشتعل فى مَخبّاریختوی على غاز النیتروجین 
© إذا قلت نسبة غازثانى أكسيد الكريون فى الهواء الجوى 


3 ( 1 )اختو الإجابة الصحيحة مماابين القوسين : 
© یحضر غاز الأكسجين فى العمل من تحلل قوق آکسید الهیدروجین فى وجود 


[ انی آکسید الکربون. 6 ثاتی کسید النجنیز 4 أكسيد الحدید ] 
© الذى يريط العظام بالعضللات 
[ مفاصل أ» أوتار » ألياف عضلية 
© يستخدم غازالنيتروجين فى تصنيع 
[ الأوزون أ» النشادر أ الياه الغازية 
© أسرع المعادن توصيلا للحرارة 
[ التنحاس أ») الحديد أ» الألومنيوم 
(8) قوة الجاذبية الأرضية المؤثرة على تفاحة کتلتها ۲۰۰ جرام = +عج هه فيوتن 
f ۰۰ 4 f 1‏ سم ] 


تفوقك في أي مذكرة عليها العلامة دي 
www.facebook.com/groups/zakrolypr6‏ 


را = 


| هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخزی 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت صدمه,تراممسامة_سصيص | عون 


اطاضرف العلوم. 
(ب ) لاحظ الشكل التالی للخلية العصبية 
واکتب البیانات على الرسم : 


( ۲ ) اخقو الا جابة الصحيحة مما بين القوسین : 
( جسم وزنه 4۰ نیوتن على سطح الأرضن تکون کتلته تساوی 
f 1‏ [4 
© الغاز النی لا يتفاعل بسهولة مع كثير من العناصر 
[ أكسجين 4 نیتروچین 6 خانی آحسید الکریون ] 
© تزود آوانی الطهی بمقابض من رز 7 
[ الحدید ي النحاس ؟ البلاستيك ] 
© بداية ونهاية تدریج الترمومتر الئوی من ۰ درجة سيليزية 
٠٠١:1 [‏ صضر :۱۰۰ 6 ١٣:؟٤‏ [ 
© الغازالنی يستخدم مع غاز الاستیلین فى لحام المعادن هو غاز 
[ الأحسجين )) الهیدروجین ‏ الأوزون ] 
© قوة الجاذبية الأرضية بابتعاد الجسم عن الأرض 
[ تزداد أ تظل ثابتة أ» تتناقص ] 
( ت ) فاون بين : 
| وجه المقارنة 
اعد 


١‏ هذا اسل تر على موقو لكي یر رس ,تقو فى یم ی 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.c‏ || tps:‏ 


ا ماهرفي العل وم 


(۲) كەل ما ياتى . 
© حول غاز خاتی کسید الکریون آل اقل و a‏ 
© يستخدم الميزان ذو الكفتين لقياس 
لقياس الوزن 
© درجة الحرارة هی غبارة عن مؤشر يساعدنا فى التعبیر عن ل eT‏ 


© عدم وجود مفاصل فى الهيكل العظمی 
© كانت جميع المواد التى يستخدمها الاتشان جيدة التوصيل للحرارة 


() (۱) سوب ماتحته خط . 
© من أهم وظائف انجهاز العضلی التحکم فی الحركات الارادية 
© تمتد التفرعات الشجرية من ملحو رَانخلية العصبية 
© تستخدم الأغطية الثقيلة فى الشتاء للمحافظة على يرودة الجو 
© الفكرة الأساسية لعمل الترمومتن هی تغير كتلة السائل الموجود به 
مع تغير درجة الحرارة 
© عند مزورهواء الزفیر بِمَاء الجير الرائق فانه يتعكر مکوتاً مادة تسمى أكسيد الکالسیوم 
© كتلة الجسّم على سطح القمر ثلث كتلته على سطح الأرض 
( ب ) اذكو السبب العلمی لكل مما يأتى : 
© یعطی الزئبق مدى واسع لقياس درجة الحرارة 
© سحب اليد بسرعة عند ملامستها أشواك النبات 


(2) (۱) اعتب المصطلح العلمى للعبارات الآتية. 
(0 العملية التی من خلالها تمتص النباتات الخضراء غازكاتى أكسيد الکریون 
فى وجود الضوء وتکون الادة الغذائية نلکائتات الحية 


هذا العمل حمری على موقم خاکرونی التعليمى ولا يسمح پنشره فى أى مواقم آخزی 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت ,ترام هسام وان 


اماهرقي العلوم امتحتات المحافظات عل وم ٩‏ ب 
© من ضمن مكونات الهيكل المحورى ويسمح للجسم بالاتحناء فى الاتجاهات المختلفة 
© مواد لا تسمح بانتقال الحرارة خلالها 
© نوع من النباتات تنتج بروتین من نیتروجین الهواء بمساعدة نوع معین من 

البکتریا تعيش فى جنورها 
© عضو فى الخ مسئول عن حفظ توازن الجسم أثناء تأدية الحركة 
© آداة حديثة تستخدم لقیاس درجة حرارة جسم الأطفال خاضّة 
( ب ) الجهاز الوضح بالرسم یمثل جهاز تحضیر 
غاز الأکسجین فى العمل أجب عن الاتی. محلول فوق آکسید الهيدروجين 
() كيف یجمع غاز الأكسجين ٩‏ 


١ ( 61‏ )أكمل مایاتی : 
(0اتحاد الاْکسمُین مع العناصر سریعاً وینتج ضوء وحرارة یسمی 
بینما إذا تم ببطء فى وجود الرطوبة یسمی 
© ینتج اننبات الأكسجين فى عملية ۰۰۰۰۰۰۰ وینتج غاز ثانى أكسيد الکریون 


بینما يبدأ الترمومتر الئوی 


هذا العمل حمری على موقم خاکرونی التعليمى ولا يسمح پنشره فى أى مواقم آخزی 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.e‏ || tps:‏ 


اطاهرف العلوع اهتحانان اللمحافظات عل وم > ب 


( ب )أكتب المصطلح العلمى الدال على كل مما يأتى . 

© المواد التى تسمح بسريان الحرارة خلالها 

© لهب يستخدم فى قطع ولحام المعادن مع غاز الاستیلین حيث يصل ۶۴۳۵۰۰ 

© استجابة تلقائية سريعة عند تعرض الجسم لؤثر خارجى 

© غازعند زيادة نسبته فى الغلاف الجوى يحدث اضرار بمناخ الأرض وترفع من 
درجة حرارتها 


)١( )0‏ علل دا ياتى . 

© يتعكر ماء الجير الرائق عند إمرار غاز انى أكسيد الكريون فيه لمدة قصيرة 

© إصابة النخاع المستطيل تودی إلى الوفاة 

© تضاف الخميرة إلى العجين فى صناعة الخبقٌ 

© تصنع مقابض آواتی الطهی"من الخشب أو البلاستيك بينما تصنع الأوانى 
ذاتها من الألومنيوم 

(ت) جسم وزنه على سطح القمر ۱۰۰ تيوتن احسب. وزنه على سطح الأرض وكتلته 
على سطح الأرض وسّطح القمرا 


أ) معدن سائل يستخدم فى صناعة الترمومترات 

ب) يستخدم فى صناعة الاسمدة 

ه) من المواد رديئة التوصيل للحرارة 

۶) سائل يستخدم لتطهير الترمومترات قبل الاستخدام 
ه ) موصل للحرارة أسرع من الألومنيوم 


١‏ هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى هی ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أثري 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.c‏ | ftps:‏ 


ا ماشرفي العلوم. 
(ب ) من الرسم الذى آمامك أكمل البيانات الآتية : 
© اسم الشكل المقابل 


١ ( )2(‏ )اذكر وظيفة واحدة أو أهمية لكل مما يلى : 
© المخيخ © طبقة الأوزون © الثلجخالجافت. © ترموس الشاى 
( ت ) اذكو السيب العلمى لكل مما يأتى : 
© سقوط الأجسام دائماً تجاه الأرض 
© وجود اختناق فوق مستودع الزئبق فى الترمومشر الطبى 
© ترك مسافات محسوبة بين قضّبان السكك الحديدية 
© ملئ الإطارات للطائرات والسیارات بغاز النيتروجين 


ST gg ogg خخ‎ ( 
( 


(0) (۱) أكمل ما ياتى . 


حرارة الإنسان 
© تتكون الخلية العصبية من جزئين رئيسيين هما 


( ت ) علل لما يأتى : 
(0 تصنع مقابض آواتی الطهى من الخشب أو البلاستيك 


هذا العمل حمری على موقم خاکرونی التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخزی 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت ,ترام هسام عون 


اطاهر في العلوم اهتحانات المحافظات عل وم > ب 
© يستخدم غاز النیتروجین فى ملی إطارات السيارات 
© 7 يجمع غازثاتى أكسيد | لكريون بإزاحة الماء 


() (؟)آذكو اتصطلح العلمى الدال على كل مما يأتى . 
(0 غازيستخدم فى صناعة الفولاذ الذى لا يصدأ 
© أجهزة معينة تستخدم لقياس درجة الحرارة 
© استجابة تلقائية سريعة عند تعرض الجسم لوثر خارجی 
© تنتقل من الجسم الأعلى فى درجة الحرارة إلى :التجسم الأقل فى درجة الحرارة 
© لهب يستخدم فى قطع ولحام العادن 
( ب ) جسم وزنه ۳۰ نیوتن على سطح الأرض حستب. : 
() کتلته على سطح الأرض 
© کتلته على سطح القمر © وزنه على سطح القمر 


( !) اختو ال جابة الصحيخة مما بين القوسين . 
© تقع مراكز التشکیر والتکو فى 
[ التخاع اسنتطیل أ المخيخ أ النصفیین الکرویین 4 الحبل الشوکی ] 
© الغازالدى یعکر مّاء الجیر الرائق هو غاز 
[ الأحسجين أ النیتروجین أ ثاتى آحسید الکریون 4 الأوزون ] 
© من أدوات قياس الوزن الميزان 
[ الحساس © الزنبرکی ‏ الرقمى ‏ ذوالكفتين ] 
© آفضل العادن فى توصيل الحرارة هو 
[ الألومنيوم © النحاس 8 الحديد ‏ الزثبق ] 
© ينحل قوق أكسيد الهیدروجین فى وجود ثانى أكسيد المنجنيز إلى 
[ أكسجين وماء أحسجين وهيدروجين ) هيدروجين وماء أ هيدروجين ومنجنیز ] 


| هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخزی 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت صدمه,تراممسامع_سصس | عون 


ا لماهرفي العل وم 
( نت ) ماذا يحدث فى الحالات الآتية ٩...‏ 
© عدم وجود اختناق فى الترمومتر الطبی 
© الإسراف فى تناول المواد المنبهة 
© استخدام الملابس الصوفية الثقيلة فى فصل الشتاء 


(غ) (۱) صوب ما تحته خط فى العبارات الآتية . 
© تريط الغضاريف العضلات بالعظام 
© الكحول هو السائل الستخدم فى الترمومتر الطبی 
© يتكون جزئ غاز الأوزون من أريع ذرات أكُسجِيّن 
© فى الترمومتر الئوی كل درجة مقسمة إلى خمسة أجزاء 
© عند إدخال شريط من الماغنسيوم الشتعل داخل مخبار مملوء بالأكسجين 
تتكون مادة سوداء اللون على جدران الخبار 


0 (۱) آکمل ما ياتى : 
© تنتقل الحرارة من الجسم 
فى درجة الحرارة 
0 تتصل التفرعات الشجرية بخلايا عصبية مجاورة لها مكونة 
© يتركب العمود الفقاری فى الاتسان من ...۰.۰ فقرة 


© یتجمد اكاع عند درجة حرارة 


هذا العمل حمری على موقم خاکرونی التعليمى ولا يسمح پنشره فى أى مواقم آخزی 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍzakrooly.c tps: | (www.‏ 


اطاهرفی العلوم 
( ت ) ماذا يحدث عند ... ٩‏ 
© إضافة الخميرة إلى العجين عند صناعة الخبز 
© تعيين وزن جسم على سطح الأرض ثم تعيين وزنه على سطح القمر 


(2) (۱) صوب ماتحته خط. 
© تقع مراكز التفكير العليا فى الحبل الشوكى 
© يصنع مقبض الكواة الكهريائية من التحاس 
© يستخدم الميزان الزنيركى لقیاس الكتلة 
© يحترق الماغنسيوم فى وجود غازتانى آکشید الكريون مكوناً مسحوقاً ابیض 
يسمى كريون 
(ب ) علل لما يأتى : 
© ضرورة تناول الغذاء الصحى الغنی بعتصرى الكالسيوم والفسفور 
© وجود مسافات بين قضبان السكك الخديدية 


(1)اكتب انصطلح العلمى للعبازات الآتية. 
© استجابة تلقائية من الجسم نحو المؤثرات المختلفة 
© عضوبال مخ مسئول عن تنظيم ضرب القلب 
© مقدار ما يحتوية الجسم من مادة 
© قوة جنب الأرضٌ للجسم 
© یستخدم لقیاس درجة حرارة الجسم البشرى 
( ت ) أمامك جهاز لتحضير أحد الغازات فى المعمل ٠‏ 
اذكو اسم الغاز النی يتم تحضيره 
© اکتب البيانات 


۷ هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعلیمی ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أخرى 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت ,ترام هسام وج 


ا ماهرفي العلوع 
3 (۱) اختو الاجابة الصحيحة مما بين القوسين : 
© یبقی الزئبق سائلاً بين درجتی حرارة 
[ ۳۹ :۳۵۷ يم ۳۹:-۳۵۷ م -۳۹: ۳۵۷ ¢ صفر: ۱۰۰ 
© ما يريط العظام بالعضللات 
[ الفاصل ‏ 4 الأوتار 4 الاألیاف ١‏ الخضاریف 
© عازید خل فى تركيب البارود 
[ الأحسجين 4 التیتروجین ‏ ثانى کسید الکربون 4 الهواء 
© تستخدم ادلابس الصوفية والأغطية الثقيلة فى فصل الشتاء للمخافظة على 
[ حرارة الجسم © حرارة الجو/ أ برودة الجسم ‏ برودةالجو 
( ت ) ما هی وظيفة کل مما يأتى : 
© فلز النحاس الساخن فى تحضير غاز النیتروجین من الهواء 
© نوع معين من البکتریا تعيش فی جنور البقولیات 
روہ یر امتحان اه ریسا ٢۰١۹‏ 


(0) (١)اختوالإجابةالصحيحةمما‏ بين القوسین : 
© النيوتن یساوی تقزیباً وزن جسم كتلته 
[ ۱۰ 4 ۱۰۰ 4 عبط( ) مها 


© من الأفعال التعکسة 
[ ضريات القلب أ الأكل عند الجوع 
حركة الرموش عند اقتراب جسم خارجى من العین ‏ جمیع ماسبق 
© السائل المستخدم فى تطهير الترمومتر الطبى هو 
[ الزتبق ‏ الکحول الایثیلی ؟ الاء أ» الزيت 
© تصنع التوافت الزجاجية العازلة للحرارة من 
[ لوحین زجاجیین ملتصقین 4 لوحين زجاجیین بینهما مسافة بها هواء 
لوح زجاجی سميك ‏ لوح زجاجی رقیق 


SEES 


2 هذا العمل حمری على موقم خاکرونی التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أخرى 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.c‏ || tps:‏ 


اطاهرفی العلوم امتحتات المحافظات عل وم 5 ب 
(8) كل مما يأتى من المواد جيدة التوصيل للحرارة ما عدا 

[ الحديد والألومنيوم أ النحاس والحديد أ الزجاج والخشب أ الألومنيوم والنحاس ] 
© يستخدم فوق أكسيد الهيدروجين فى تحضير غاز 

[ الاصسجین ‏ النيتروجين )© ثانى أكسيد الکربون ‏ الهيدروجين ] 

(ب ) ماذا يحدث فى الحالات الآتية : 
© عدم وجود النيتروجين فى الهواء الجوى 
© شرب كمية كبيرة من المشروبات الغازية 


() أذكو المصطاح العلمی الدال على کلآمما ياتى : 
© غازيتكون جزئيه من ذرة کریون وذرتين آکسجین 
© صورة من صور الطاقة والتى تنتقل من جسم أعلى فى درجة الحرارة إلى جسم 
أقل فى درجة الحرارة 
© أريطة طويلة توجد بالعضلات تغمل على زَتَِظهًا بالعظام 
© نوع من الملابس یستخدم فى فصل الشتاء للحقاظ على حرارة أجسامنا 
© علبة عظمية تحتوی على تجاویف وتحمى المخ 
© غاز یسمی بالازوت ومعناه عدیم الحياة 


( ب ) جتتم کتلته علی سطح الأرض یساوی ؟ كيلو جرام احسب : 
© وزنه على شطح الأرض © وزنه على سطح القمر 


(0) (۱) صويّم.ما تحته خط فى العبارات الآتية . 
© يستخدم الميزان الرقمى فى قياس الوزن 
© محورالخلية العصبية مغلف بطبقة جيلاتينية 
© يستخدام الحديد فى صناعة مقبض الکواة الكهربية 
© عند وضع شريط من الماغنسيوم المشتعل فى مخباریحتوی على غاز النيتروجين 
ثم إضافة قليل من الماء يتصاعد غاز الهيدروجين 
© مفصل الكتف من المفاصل الثابتة 


؟]. هذا العمل حمرى على موقم اکرولی الأعليى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أثري 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت صرمم,برامم‌مامد || tps:‏ 


(ب ) افظر إلى الشكل الذى أمامك ثم أجب : 
© الترمومتر الموضح بالشكل يسمى الترمومتر 


0 (۱) أكمل ما ياتى . 
© عدد الاعصاب الشوكية فى الانسان ۰۰۰۰۰ زوجا بيثم اعدد اماب الخید 


۳ 


(ب ) علل نا یأتی,: 
() يستخدم ثاتی أكسيد الکریون فى إطفاء الحرائق 
© ترك مسافات بين قضبان قطارات السکك الحديدية 


(د) (1) اکمل مایاتی . 
() من المقاصل محدود الحركة 


© تتکون الخلید العصبية من ا اساسیین هما ---.--و ای 


۴ هذا العمل حمرى على موقم فاكرولى الأعليس ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أثري 
"' لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.c‏ عون 


اطاضرق العلوم. 
( ب )أذكو السيب العلمى لكل مما يأتى : 
© إضافة الخميرة إلى العجين عند صناعة الخبز 
© تصنع مقابض أواتى الطهى من الخشب 
© استخدام اتالابس الصوفية شتاءاً 


(۲) آذکو المصطلح العلمى الدال على كل مما يأتى : 
© استجابة تلقائية سريعة تحدث عند تعرض الإنسلان لوثر خاراكئ 
© اريطة تريط العضلات بالعظام 
© جهازيستخدم لقياس كتلة الأشياء 
( ب ) صمح ما تحته خط . 
(0 النضاع المستطيل هو الجزء المسئول عن حفظ توازن الجسم 
© نهب الاكسى استيلين يستتخدم فى طيَى الطعام 
© أعلى درجة فى الترمومتر الئوی تمثل درجة تجمد الماء 
( - ) فاون بين غاز النیتروجین وغاز ثانی أكسيد الكريون كما بالجدول التالى : 
ثانى أكسيد الكربون 
© نسبة الوجود فی الهواء 
© وضع شزیط ماغنسيوم مشتعل 
فى مخباریحتوی على الغاز 


١ (‏ ) تقفصالجهازا امسوم أمامك ثم أجب عن الآتى . 
© يستخدم الجهازفى تحضير غاز 
© اسم المحلول (1) هو 
© يجمع الغاز بإزاحة الماء إلى أسفل لأته 
© وظيفة ثانى أكسيد المنجنيز 


| هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أثرى 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت ,ترام هسام وج 


اماهرفي العلوم. 


(ب ) ماذا تتوقع أن يحدث فى الحالات الآتية : 

© الإسراف فى تناول المواد المنبهة 

© نقل جسم وزنه ۰" نيوتن من سطح الأرض إلى سطح القمر 
_ © ارتفعت درجة حرارة الزئبق 


ا تفوقك في أي مذكرة عليها العلامة دي 
( هم ) اذكو مثالا واحدا لکل من : www.facebook.com/groups/zakrolypr6‏ 


© عضلة ارادية 


© جهازیستخدم فى تقدير وزن الجسم © غازيتكون من ثلاث ذرات 


© (۱) اختر الإ جابة الصحيحة مما بين القوسين ۰ 
© أسرع المواد توصيلاً للحرارة 
[ الحدید 4 الألومنيوم ؟ النحاس ‏ البلاستيك ] 
© آی الغازات التانيّة ليس من مکونات الهواء الجوى 
[ الأحسجين 4 النيتروجين © ثانى أكسيد الكربون أ» النشادر ] 
© يتصاعد غازثانى أكسيد الكريون عند إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف 


[ كريونات الکالسیوم أكسيد کالسیوم 1 
هيدروكسيد كالسيوم . » كلوريد الكالسيوم [ 
© مراكز التفكير والتنکر تتواجد فى 
[ النصفين الکرویین ‏ النخاع المستطيل "4 الحبل الشوكى 6 العضلات ] 
© یتکون الهيكل الحوری من کل مما یأتی ما عدا 
[ الجمجمة © العمود الفقاری ) عظام الطرفین أ» القفص الصدری ] 
0 كتلة لتر ماء مقطر تکافن اد 
[ ۱۰۰جرام ‏ واحد جرام 4 ۱۰۰۰جرام ‏ ۱۰جرام ] 
( ت )ما آهمية کل مما يأتى : 
© الغضاریف © غاز النیتروجین فى الصناعة 


عع :۶ چحع مت 


8 هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخزی 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.e‏ || ftps:‏ 


